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CABLES ELEC. Y EQ. P/GENERAR Y 
DISTRIBUIR ELECTRICIDAD 



EDESUR S.A. 

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 

Nos 3657 Y 3661 

ETAPA MÚLTIPLE 

OBJETO: L.P. N° 3657 - Tablero de mando local. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551 , su Decreto 
N° 1600/2002 y demás normas complementarias y 
aclaratorias. 

Monto estimado L.R 3657: $ 180.000 

Valor del pliego: $ 180 

OBJETO: L.P. 3661 - Cables y conductores de 
MT y BT. 

Monto estimado L.P. 3661: $ 63.000.000 
Valor del pliego: $ 8.000 

Para mayor información remitirse al sitio web: 
www.argentinacompra.gov.ar 

e. 09/06/2008 N° 3077/08 v. 10/06/2008 



EDESUR S.A. 

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 

N° s 3654-3658 Y 3660 

ETAPA MÚLTIPLE 

OBJETO: L.P. N° 3654 - Módulo y Microproce- 
sadores para UTR. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por el 
Decreto N° 1 600/2002 y demás normas complemen- 
tarias y aclaratorias. 

Monto estimado L.P. 3654: $ 925.000 

Valor del pliego: $ 925 

OBJETO: L.P. N° 3658 - Relés Electromecáni- 
cos Auxiliares y Bases. 

Monto estimado L.P. 3658: $ 150.000 
Valor del pliego: $ 1 50 



OBJETO: L.P. N° 3660 - Transformador Com- 
binado de Tensión y Corriente 132 Kv. 

Monto estimado L.P. 3660: $ 180.000 
Valor del pliego: $ 180 

Para mayor información remitirse al sitio web: 
www.argentinacompra.gov.ar 

e. 09/06/2008 N° 3080/08 v. 10/06/2008 



EDENOR S.A. 

LLAMADO A LICITACIÓN N ° B80702A1 01 
CONCURSO PRIVADO N° 24272 
DE ETAPA MÚLTIPLE NACIONAL 
(CON DOBLE SOBRE) 
LLAMADO NACIONAL 

OBJETO: Cartucho cortacircuito fusible para 
Baja Tensión y empuñadura aislante. 

Contratación sujeta al Régimen de Compre Traba- 
jo Argentino instituido por la Ley N° 25.551, su De- 
creto Reglamentario N° 1600/02 y demás normas 
complementarias y aclaratorias. 

Monto estimado de la contratación: $ 715.000,00 
+ IVA. 

Remitirse al sitio web www.argentinacompra.gov.ar 
e. 09/06/2008 N° 3082/08 v. 10/06/2008 



COJINETES Y RODAMIENTOS 



ARMADAARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL DE ARMADA 
ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO 
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 43/2008 
Expediente N° ARPB,C04,LFY N° 148/08 

OBJETO: Por la adquisición de rodamientos 
SKF 6324 C3 para ser utilizados en convertidores 
y generadores del Destructor A.R.A. "Sarandí". 

Lugar, día y hora donde pueden retirarse y/o con- 
sultarse los Pliegos: Departamento Contabilidad Ar- 
senal Naval Puerto Belgrano. De lunes a viernes, en 
el horario de 08:00 a 14:00 hs. 

Teléfono 02932-486972/6974 

Valor del pliego: Pesos treinta ($ 30,00). 

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado o retira- 
do con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

Lugar, día y hora de presentación de ofertas: Depar- 
tamento Contabilidad Arsenal Naval Puerto Belgrano. 
De lunes a viernes, en el horario 08:00 a 14:00 hs, 

Horario límite: Hasta las 09.00 hs. del día de la 
apertura. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Departa- 
mento Contabilidad Arsenal Naval Puerto Belgrano. 

Apertura: 01/07/08 a 09.30 hs. 

e. 10/06/2008 N° 3049/08 v. 11/06/2008 



EFECTOS VARIOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES 

UNIVERSITARIAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2008 

Expediente N° 508.069 y Agreg. 

OBJETO: Obra: 2° Etapa Residencia Alumnos 
Extranjeros Facultad de Cs. Agrarias - Facultad 
de Cs. Veterinarias Esperanza - Pcia de Santa Fe. 



Consultas de pliegos: Dirección de Construccio- 
nes Universitarias - San Jerónimo 3575- Santa Fe - 
TE. 0342-4571 1 10 - Int. 123-124 Fax: 0342-4571 132. 

Gobernación Delegación Rosario - Santa Fe 1950 
- Rosario - TE. 0341-4257415-4257487 

Plazo de ejecución: 100 días corridos 

Presupuesto oficial: $ 371.397.29 

Valor del pliego: $ 180 

Compra del pliego: Dirección de Construcciones 
Universitarias - San Jerónimo 3575 - Santa Fe - TE. 
0342-4571110 - Int. 123-124 Fax: 0342-4571132. 

Lunes a Viernes de 8.00 a 12.30 hs. 

Apertura (lugar-día-hora): Dirección de Construc- 
ciones Universitarias - San Jerónimo 3575 - Santa 
Fe. 04 de julio de 2008, a las 10 hs. 

e. 27/05/2008 N° 2477/08 v. 17/06/2008 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DEPARTAMENTO COMPRA DE BIENES 
LICITACIÓN PUBLICA N°CDB-895 

OBJETO: Por la provisión de una solución in- 
tegral de Mesa de Operaciones Financieras. 

Venta de pliegos: Depto. Compra de Bienes Bmé. 
Mitre 326 - 3er. Piso Local 310 -Capital Federal, en 
el horario de 10 a 15 hs. 

Lugar de presentación de ofertas: Depto. Compra 
de Bienes Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso Local 310 - 
Capital Federal, en el horario de 10 a 15 hs. 

Lugar y fecha de apertura: Depto. Compra de Bie- 
nes (Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso Local 310 - Capital 
Federal) el día 23.06.2008 a las 11:00 horas. 

Pliego: $ 1 .000.- 

Página en Internet: www.bna.com.ar 

e. 06/06/2008 N° 2972/08 v. 1 1/06/2008 



BANCO CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 17.628 

OBJETO: Provisión e instalación de dispositi- 
vos de CCTV y Controles de Acceso para la ade- 
cuación del Sistema del PAB Colegio de Aboga- 
dos, más la puesta en marcha, capacitación y 
garantía (Carpeta de Compras N° 17.628). 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: Ge- 
rencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Com- 
pras, Florida 302, 7mo. Piso - C.A.B.A., de 10 a 15 
hs. 

Tel/Fax: 4329-8809/10/11 

E-Mail: sirodriguez® bancociudad.com. ar 

Página Web: www.bancociudad.com.ar 

Valor del pliego: $ 70,00.- (Pesos: Setenta). 

Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia de 
Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Flori- 
da 302, 7mo. Piso. 

Apertura: 24/06/2008 a las 11.00 horas. 

e. 05/06/2008 N° 2982/08 v. 1 1/06/2008 



PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN 

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 

DR. CARLOS ALBERTO ZANNINI 

Secretario 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
DR. JORGE EDUARDO FEIJ0Ó 

Director Nacional 



EJERCITO ARGENTINO 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 
LICITACIÓN PUBLICA N° 00004/2008 

OBJETO: Adq. Pasajes modo aéreo al exterior 
3er. Trim/08. 

Lugar, plazos y horarios de consulta de pliegos: 
Lu. a vie. de 08 a 13 hs. 

Lugar, plazos y horarios de venta de pliegos: Lu. a 
vie.de 08 a 13 hs. 

Valor del pliego: $ 0,00 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. Sta. Fe 
4815 - 1er Piso - CABA (Div. Adm. Fin.). 

Lugar del acto de apertura: Av. Sta. Fe 4815 - 1er 
Piso - CABA (Dir. Transp). 

Día y hora del acto de apertura: 02 de julio de 2008 
- 9:00 hs. 

El Pliego de bases y condiciones particulares de 
este procedimiento, pod rá ser consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones 
www.argentinacompra.gov.ar Accediendo al Link 
"Transparencia". 

e. 09/06/2008 N° 3017/08 v. 10/06/2008 



ARMADAARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL DE ARMADA 
ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO 
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 44/2008 
Expediente N° ARPB,C04,LFY N° 151/08 

OBJETO: Por la adquisición de artículos de 
protección personal. 

Lugar, día y hora donde pueden retirarse y/o con- 
sultarse los Pliegos: Departamento Contabilidad Ar- 
senal Naval Puerto Belgrano. De lunes a viernes, en 
el horario de 08:00 a 14:00 hs. 

Teléfono 02932-486972/6974 

Valor del pliego: Pesos treinta ($ 30,00). 

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado o retira- 
do con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

Lugar, día y hora de presentación de ofertas: Depar- 
tamento Contabilidad Arsenal Naval Puerto Belgrano. 
De lunes a viernes, en el horario 08:00 a 14:00 hs, 

Horario límite: Hasta las 09.00 hs. del día de la 
apertura. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Departa- 
mento Contabilidad Arsenal Naval Puerto Belgrano. 

Apertura: 01/07/08 a 09.30 hs. 

e. 10/06/2008 N° 3050/08 v. 11/06/2008 



TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 
LICITACIÓN N°CN-1084-08-ARE 

OBJETO: Compra de repuestos para motocom- 
presores Waukesha. 
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Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por el 
Decreto N° 1600/2002 

Monto Estimado: $600.000,- 

Tipo: Licitación Privada 

Clase: De Etapa Única Nacional e Internacional 

Ver detalles en internet <http://www.argentina 
compra. gov.ar> 

e. 09/06/2008 N° 3060/08 v. 10/06/2008 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 17/2008 
Expediente N° 100.401/08 

OBJETO: Provisión de máscaras y equipos 
autónomos de protección respiratoria para per- 
sonal destacado en las Agencias Regionales. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de Con- 
trataciones, Reconquista 266, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Anexo San Martín 235, 8 o Piso, Ofi- 
cina N° 801) de 10 a 15 horas, hasta el 27/06/08, 
mediante una nota y/o tarjeta comercial identifica- 
toria o fotocopia de ficha de inscripción de nuestro 
Registro de Proveedores con la cual obtendrá el 50% 
de dto. del valor del pliego. Los pliegos se abonan 
en efectivo o cheque de la empresa, en este último 
caso hasta 72 hs. hábiles anteriores a la fecha de 
apertura. 

Asimismo, pueden efectuarse consultas en el sitio 
web del BCRA: www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 353,17.- (Pesos trescientos cin- 
cuenta y tres con 17/100) 

Presentación de las ofertas en Sobres N° 1 y N° 2 
y apertura del Sobre N° 1: En el área antes mencio- 
nada, hasta el día 30/06/08 a las 12 horas. 

Consultas: Para las consultas tomarán contacto 
con la Gerencia de Seguridad Institucional, sita en 
Reconquista 266, Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, Edificio Reconquista, 1 o Piso, Oficina N° 106, 
teléfonos (4348-3799 ó (01 1 ) 4348-3500 interno 2039. 
e. 10/06/2008 N° 3142/08 v. 13/06/2008 



EQ. LANZAMIENTO, ATERRIZAJE Y 
MANIPULEO EN TIERR. AERONAVES 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 58/2008 
Expediente N° 100.254/08 

OBJETO: Adquisición de una balanza de preci- 
sión electrónica digital. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de Con- 
trataciones, Reconquista 266, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Anexo San Martín 235, 8 o Piso, Ofi- 
cina N° 801) de 10 a 15 horas, hasta el 19/06/08, 
mediante una nota y/o tarjeta comercial identifica- 
toria o fotocopia de ficha de inscripción de nuestro 
Registro de Proveedores con la cual obtendrá el 50% 
de dto. del valor del pliego. Los pliegos se abonan 
en efectivo o cheque de la empresa, en este último 
caso hasta 72 hs. hábiles anteriores a la fecha de 
apertura. 

Asimismo, pueden efectuarse consultas en el sitio 
web del BCRA www.bcra.gov.ar. 

Valor del pliego: $ 96,- (Pesos noventa y seis) 

Presentación de las ofertas y apertura de sobres: 
En el área antes mencionada, hasta el día 20/06/08 
a las 12 horas. 

Consultas técnicas: En la Gerencia de Tesoro - 

Subgerencia de Tesorería - Tesoro de Operaciones, 

pudiendo comunicarse al teléfono (011) 4348-3645, 

en días hábiles bancarios, en el horario de 10 a 15. 

e. 10/06/2008 N° 2952/08 v. 11/06/2008 



EQ. PROC. AUTOMÁTICO DE DATOS, SOFT., 
SUM. Y EQ. APOYO 



BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 17.556 

OBJETO: Adquisición de Tape Cartridge para 
dependencias varias de la Institución. 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: Flo- 
rida 302 7mo. Piso - Compras, Ciudad de Buenos 
Aires. 

Tel/Fax: 4329-8809/10/11 
E-Mail: mkon® bancociudad.com. ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del Pliego de Condiciones: $ 240.- (Pesos: 
Doscientos Cuarenta) 



Lugar de presentación de las ofertas: Florida 302 
7mo. Piso - Compras, Ciudad de Buenos Aires. 
Apertura: 20/06/2008 a las 12.00 hs. 

e. 04/06/2008 N° 2917/08 v. 10/06/2008 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N°CDS-31 9/2008 

OBJETO: Contratación de la provisión de ser- 
vicios para la definición de un modelo de gestión 
de TI (Tecnología Informática) y SI (Sistema In- 
formático) ajustado a las necesidades del Banco 
de la Nación Argentina, que contemple el cumpli- 
miento de lo dispuesto por el BCRA en la Comu- 
nicación A 4609. 

Consultas y retiro de pliegos: Departamento de 
Contratación de Servicios - Bartolomé Mitre 326 
- 3 o Piso, Local 310 - Capital Federal en el hora- 
rio de 10 a 15 hs y en la página de Internet 
(www.bna.com.ar) 

Lugar de presentación de los antecedentes: De- 
partamento de Contratación de Servicios - Bartolo- 
mé Mitre 326 - 3 o Piso, Local 310 - Capital Federal 
en el horario de 10 a 15 hs. 

Apertura: 25/06/2008 - 1 1 .00 - en el Departamen- 
to de Contratación de Servicios. 

Valor del pliego: $ 720,00. 

e. 06/06/2008 N° 2969/08 v. 11/06/2008 



MINISTERIO DE SALUD 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
DE SERVICIOS ASISTENCIALES 
COLONIA NAC. 

DR. MANUEL A. MONTES DE OCA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2008 
Expediente N° 1-20024107000257/08-2 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición 
de equipamiento informático. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro a adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
División Compras del Establecimiento - Padre Cria- 
do S/N° - Torres (B) GR 6703. Plazo y horario: De 
lunes a viernes en el horario de 9.00 a 13.00 hs. 
hasta treinta (30) minutos antes de la fecha y hora 
de apertura. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: División 
Compras del Establecimiento - Padre Criado S/N° 
- Torres (B) C.P. 6703. Plazo y horario: De lunes a 
viernes en el horario de 9.00 a1 3.00 hs. hasta trein- 
ta (30) minutos antes de la fecha y hora de apertu- 
ra. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: División 
Compras del Establecimiento - Padre Criado S/N° - 
Torres (B) C.P. 6703. Plazo y horario: Hasta el día 01 
de julio de 2008 - hasta treinta (30) minutos antes 
de la apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: División Com- 
pras del Establecimiento - Padre Criado S/N° - To- 
rres (B) C.P. 6703. Día y hora: 01 de julio de 2008 - 
12.00 horas. 

Observaciones Generales: 

"El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin 
de presentarse a cotizar o consultado en el sitio web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link op- 
ciones de consulta: procedimientos vigentes". 

e. 10/06/2008 N° 3002/08 v. 11/06/2008 



LITORAL GAS S.A. 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 

OBJETO: Provisión de Licencias Microsoft. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por el 
Decreto N° 1600/2002 

Monto estimado: $ 726.442,94 

Detalles de la contratación: www.argentinacompra. 
gov.ar 

e. 10/06/2008 N° 3099/08 v. 11/06/2008 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2008 
Expediente N° 100.836/07 



OBJETO: Provisión, instalación y puesta en 
funcionamiento de una red de datos de tecnolo- 
gía switcheada, incluyendo servicio técnico post- 
venta y capacitación. 



Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de Con- 
trataciones, Reconquista 266, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Anexo San Martín 235, 8 o Piso, Ofici- 
na N° 801) de 10 a 15 horas, hasta el 03/07/08, me- 
diante una nota y/o tarjeta comercial identificatoria o 
fotocopia de ficha de inscripción de nuestro Registro 
de Proveedores con la cual obtendrá el 50% de dto. 
del valor del pliego. Los pliegos se abonan en efecti- 
vo o cheque de la empresa. 

Asimismo, pueden efectuarse consultas en el sitio 
web del BCRA: www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 2.638,- (Pesos dos mil seiscien- 
tos treinta y ocho) 

Presentación de las ofertas en Sobres N° 1 y N° 2 
y apertura del Sobre N° 1 : En el área antes mencio- 
nada, hasta el día 1 1/07/08 a las 12 horas. 

Inspección del lugar de trabajo: Es obligación de 
los oferentes el perfecto conocimiento de los lugares 
donde se proyecta la ejecución de los trabajos a fin 
de informarse debidamente de: 

- Las condiciones del lugar físico donde deberán 
ejecutarse las obras o trabajos objeto del presente 
llamado a concurso. 

- Los posibles inconvenientes que se opongan 
al normal desenvolvimiento de los trabajos a eje- 
cutar. 

- Las condiciones del suministro de energía eléc- 
trica. 

-Todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que 
se haga de la misma. La participante, antes de for- 
mular su oferta, deberá efectuar una verificación del 
lugar de los trabajos objeto de esta contratación, la 
que podrá concretarse hasta el 6 o día hábil anterior 
a la fecha de apertura del Sobre N° 1 . 

A tal efecto deberá coordinar previamente su con- 
currencia con la Gerencia de Comunicaciones y Te- 
lefonía, sita en Reconquista 266, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Anexo Mercurio, 5 o piso, en el ho- 
rario de 10 a 15, o bien, comunicarse a los siguien- 
tes teléfonos: (011) 4348-3839/3687. 

Consultas, aclaraciones y respuestas a consultas: 
Los interesados podrán formular sus consultas por 
escrito ante la Gerencia de Contrataciones del 
B.C.R.A., en el horario de atención al público y hasta 
el tercer día hábil bancario anterior a la fecha de aper- 
tura del Sobre N° 1 . 

Las mismas serán contestadas por el B.C.R.A. 
hasta dentro de las 48 horas hábiles. 

Las consultas y sus respuestas se llevarán a co- 
nocimiento de todos los adquirentes de los documen- 
tos del concurso. 

e. 10/06/2008 N° 3146/08 v. 20/06/2008 



EQ. Y SUM. MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y 
VETERINARIA 



EQ. Y SUM. DE PLOMERÍA, CALEFACCIÓN Y 
SANITARIOS 



MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N 5 26/2008 
Expediente N Q 024-99-81125577-3-123 



OBJETO: Adquisición de materiales sanitarios 
para la reparación de instalaciones existentes en 
edificios de esta Administración. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Gerencia de 
Contrataciones - Chacabuco N° 467, 8 o piso - of. 83 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: 
Hasta el día 26/06/08 inclusive de 10: 00 hs a 
17: 00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser consulado o retirado 
con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". Hasta las 24:00 horas del día 
26/06/08. 

Retiro y adquisición: Lugar/Dirección: Gerencia de 
Contrataciones - Chacabuco N° 467, 8 o piso - of. 83 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Plazo y horario: Hasta el día 26/06/08 inclusive de 
10:00 a 17:00 hs 

Podrá ser bajado de la página de internet la ONC,: 
www.argentinacompra.gov.ar conforme la Circular 
ONC N° 26/2007. Hasta las 24:00 horas del día 
26/06/08. 

Costo del pliego: Sin valor 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Geren- 
cia de Contrataciones - Chacabuco N° 467, 8° piso - 
of. 83 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y 
horario: Hasta el día 03/07/08 inclusive, hasta las 
10:30 hs. 

Acto de Apertura: Lugar/dirección: Gerencia de 
Contrataciones - Chacabuco N° 467, 8 o piso - of. 83 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: El 
día 03/07/08 a las 11:00hs. 

e. 10/06/2008 N° 3091/08 v. 11/06/2008 



MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 9/2008 

OBJETO: Adquisición de medicamentos anti- 
virales (droga genérica Rivabirina e Interferón Alfa 
2A ó Alfa 2B. 

Calle: Av. 9 de Julio 1925 R 3 o 

Localidad: Capital Federal 

Valor del pliego: Sin valor 

Lugar de presentación de Ofertas: Av. 9 de Julio 
1 925 - P. 3 o - Cap. - Depto. de Compras. 

Lugar de apertura: Depto. de Compras. 

Fecha apertura: 01/07/08 a las 15:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser consultado en el sitio 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones 
www.argentinacompra.gov.ar ingresando al Acceso 
Directo Contrataciones Vigentes. 

e. 09/06/2008 N° 3043/08 v. 10/06/2008 



EQUIPOS FERROVIARIOS, REPUESTOS Y 
SUMINISTROS 



EMEPA S.A. 

CONCURSO PRIVADO NACIONAL 

E INTERNACIONAL NM 4 

OBJETO: Provisión de: Rodamientos para Va- 
gones Ferroviarios, Tipo SKF TBU Nro. 1637501 
B (formado por las partes: 1637501 AA-01 y 
1637501 B-02). 

Marco: Contratación sujeta al Régimen de Com- 
pre Trabajo Argentino Ley 25.551 y su Decreto Re- 
glamentario Nro. 1 600/2002 y demás normas com- 
plementarias y aclaratorias. 

Fecha límite entrega de propuestas: 03 de Julio 
de 2008 a las 12 hs. en Av. Ramos Mejía 1430 3er. 
piso, Capital Federal. 

Fecha de Apertura: 03 de Julio de 2008. Al ser un 
concurso privado, su apertura es privada. 

Plazo de Entrega: 90 días a partir de la adjudica- 
ción. 

Retiro de Pliegos: Desde el 10/06/2008 al 
1 1/06/2008 en Av. Ramos Mejía 1430 3er. piso Capi- 
tal Federal de las 14:00 hasta las 16:00 hs. 

Valor del Pliego: Sin costo 

Consultas y Aclaraciones: Av. Ramos Mejía 1430 
3er. piso Capital Federal. 

Sitio en internet: www.argentinacompra.gov.ar 

Monto estimado: $ 1 .500.000 

e. 10/06/2008 N° 3137/08 v. 11/06/2008 



EQUIPOS Y MATERIALES DE COMUNICACIÓN 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° OQ 70.001 .248 

OBJETO: Carcasas y tapas para cajas de dis- 
tribución. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino Instituido por la Ley N° 25.551 , por el De- 
creto N° 1 600/2002 y demás normas complementa- 
rias y aclaratorias. 

Monto Estimado: USD 1 .200.000 
Fecha de Cierre: 04/07/2008 Hora 12:00 
Clase do Concurso: "Llamado Internacional" 
Consultas Internet: Oficina Nacional de Contrata- 
ciones (www.argentinacompra.gov.ar) 

Retiro de pliego: Alicia M. de Justo 50 - PB. 
Atención a Proveedores: De 1 a 1 2hs. 

e. 09/06/2008 N° 3067/08 v. 10/06/2008 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N°OQ 1.004.199 



OBJETO: Provisión e instalación de 3 MEL en 
Edificio Golf. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino Instituido por la Ley N° 25.551, por el 
Decreto N° 1600/2002 y demás normas complemen- 
tarias y aclaratorias 

Monto Estimado: $ 1 .500.000 

Fecha de Cierre: 07/07/2008 - Hora 12:00 



Martes 10 de junio de 2008 



Tercera Sección 
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Clase de Concurso: "Llamado Internacional" 
Consultas Internet: Oficina Nacional de Contrata- 
ciones (www.argentinacompra.gov.ar) 

Retiro de pliego: Alicia M. de Justo 50 - PB. 
Atención a Proveedores: De 10 a 12 hs. 

e. 09/06/2008 N° 3071/08 v. 10/06/2008 



EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LIMPIEZA 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 2672008 

OBJETO: Provisión artículos de limpieza. 

Lugar de retiro y consulta de pliegos: En la Geren- 
cia de Abastecimiento, Av. Ing. Huergo 431 , Planta 
Baja, Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 15 horas. 

Valor del pliego: $ 30,00 IVA incluido. 

Fecha de apertura y lugar de presentación de ofer- 
tas: El día 18 de junio de 2008 a las 1 1 :00 horas, en 
la Sala de Aperturas de la Administración General 
de Puertos - Sociedad del Estado, Planta Baja de la 
dirección mencionada. 

e. 09/06/2008 N° 3045/08 v. 10/06/2008 



ESTADO MAYOR CONJUNTO 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 
LICITACIÓN PUBLICA N s 047/2008 
Expediente N s 117/DGLC/DAB/2008 

OBJETO: Adquisición de artículos de limpieza 
para la Campaña Antartica de Verano 2008. 

Clase: De Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
Azopardo 250 Piso 12, Compras y Contrataciones. 

Plazo y horario: Desde el 13/06/08 hasta el 
02/07/08 de 09:00 a 12:00 hs. 

Costo del pliegos: Sin costo 

Consulta de pliegos (según Circular N° 26 de la 
ONC de fecha 18 de julio de 2007, cuyo texto se 
transcribe a continuación) 

"El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser consultado o retirado 
con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo Con- 
trataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Azopar- 
do 250 Piso 12, Compras y Contrataciones. Plazo y 
horario: Hasta el día 02/07/2008 a las 12:00 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Azopardo 250 
Piso 12, Compras y contrataciones. 

Día y hora: El día 03/07/2008 a las 10:00 hs 

e. 10/06/2008 N° 3055/08 v. 11/06/2008 



INMUEBLES 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 73/2008 
Expediente N° 1338/2008 

OBJETO: Por la adquisición de un inmueble en 
la Ciudad Autónoma de Buenos con destino a la 
Biblioteca Central "Dr. Roberto Repetto" de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Régimen de contratación: Ley de Contabilidad - 
Decreto 5720/72 

Venta y retiro de pliegos: Dirección de Administra- 
ción - Departamento de Tesorería, Talcahuano 550 
- Planta Baja - Oficina 2096 - C.A.B.A. 

Valor del pliego: Pesos cuatro mil ochocientos no- 
venta ($ 4.890.-) (Acordadas N° 83/90 y 11/91 - 
C.S.J.N.) 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección de 
Administración - Departamento de Contrataciones, 
Talcahuano 550 - 6to. Piso - Oficina 61 35 - C.A.B.A. 

Apertura: 1 1 de agosto de 2008. 

Hora: 1 1 .00 hs. 

Garantía de oferta: 5% del valor de la oferta. 

Página web: www.csjn.gov.ar/Administracion Ge- 
neral/Adquisiciones y Contrataciones 

e. 09/06/2008 N° 3087/08 v. 19/06/2008 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 
DIRECCIÓN REGIONAL SALTA 
LICITACIÓN PUBLICA 06/2007 (DI RSAL) 
Expediente N 2 1-251331-2006 

OBJETO: Adquisición Inmueble para Sede de 
Distrito San Ramón de la Nueva Oran - Dirección 
Regional Salta (AFIP). 

Clase: Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Orden de Compra. 

Costo del Pliego: Sin costo 

Retiro y consultas: AFIP DGI - Dirección Regional 
Salta - Caseros N° 476 - C.R 4400 - Salta - Capital, 
hasta el 25/06/2008 a las 1 0:00 horas. 

Presentación de ofertas: AFIP DGI - Dirección 
Regional Salta - Caseros N° 476 - C.R 4400 - Salta - 
Capital, hasta el día 27/06/2008 antes del horario de 
apertura. 

Acto de Apertura: AFIP DGI - Dirección Regional 
Salta - Caseros N° 476 - C.R 4400 - Salta - Capital, 
el día 27/06/2008 a las 10:00 hs. 

e. 10/06/2008 N° 3089/08 v. 1 1/06/2008 



MAQUINAS Y SUMINISTROS PARA OFICINA 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N Q 6/2008 
Expediente N 5 S01: 0050621/2008 

OBJETO: Por la contratación para la provisión 
cartuchos de tinta y tóner para impresoras solici- 
tud de la Coordinación Área Suministros de este 
Ministerio. 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
Dirección Compras y Contrataciones - H. Yrigoyen 
250, Piso T Of. 710 Cap. Fed., de 10 a 16 horas. 
Plazo y horario: Hasta el día 30 de junio de 2008 de 
10 a 16. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consultas: Lugar/Dirección: Dirección Compras y 
Contrataciones. H. Yrigoyen 250, Piso T Of. 710 Cap. 
Fed. 

Plazo y horario: Hasta el día 30 de junio de 2008 
de 10 a 16. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Direc- 
ción Compras y Contrataciones - H. Yrigoyen 250, 
Piso 7 o Of. 710. Cap. Fed. 

Plazo y horario: Hasta el día 2 de julio de 2008 de 
10 a 16. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Dirección Com- 
pras y Contrataciones - H. Yrigoyen 250, 7 o Piso Of. 
710 - Cap. Fed. Día y hora: El día 3 de julio de 2008 
a las 1 5 horas. 

"El presente Pliego de Bases y Condiciones de 
este procedimiento podrá ser consultado y/u obteni- 
do en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contra- 
taciones www.argentinacompra.gov.ar accediendo al 
link Contrataciones Vigentes". 

e. 10/06/2008 N° 3134/08 v. 1 1/06/2008 



MUEBLES, ARTÍCULOS Y ÚTILES DE 
USO DOMESTICO 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-1965 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública N° INM- 
1965 para los trabajos de "Traslado de mobiliario 
existente, provisión e instalación de mobiliario 
general, instalaciones fijas y silla en el local 8 E" 
para el edificio de Casa Central. 

La apertura de las propuestas se realizará el 
30/06/08 a las 12:30 hs., en el Área de Compras y 
Contrataciones - Departamento de Inmuebles - Bar- 
tolomé Mitre 326 - 3 o Piso - Oficina 31 1 - (1036) - 
Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada Depen- 
dencia. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio 
de la página Web del Banco de la Nación Argentina 
www.bna.com.ar 

Costo estimado: $ 67.800.- más IVA 

Valor del pliego: $ 100.- 

e. 09/06/2008 N° 3018/08 v. 12/06/2008 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N°OQ 10.003.944 

OBJETO: Provisión de sillas ergonómicas. 



Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551, por el De- 
creto N° 1600/2002 y demás normas complementa- 
rias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 700.000 

Fecha de Cierre: 02/07/2008 - Hora 12:00 

Clase de Concurso: "Llamado Internacional" 

Consultas Internet: Oficina Nacional de Contrata- 
ciones (www.argentinacompra.gov.ar) 

Retiro de pliego: Alicia M. de Justo 50 - PB. 

Atención a Proveedores: De 10 a 12 hs. 

e. 09/06/2008 N° 3066/08 v. 10/06/2008 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N 5 27/2008 
Expediente N a 1 3945/2007 

OBJETO: Adquisición de mobiliario para dis- 
tintas Dependencias de la Dirección Nacional de 
Vialidad. 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 
Pública Nacional s/Adquisición de mobiliario para distin- 
tas Dependencias de la Dirección Nacional de Vialidad 

Retiro de pliegos: Julio A Roca 738 3 o Piso Divi- 
sión Licitaciones y Compras en el horario de 9:00 a 
17:00 hs. 

Consultas de pliegos: Julio A Roca 738 3 o Piso Divi- 
sión Licitaciones y Compras en el horario de 9 a 1 7 hs 

Valor del Pliego: Sin costo 

Lugar de Apertura: Julio A Roca 738, 3 o Piso, Divi- 
sión Licitaciones y Compras. 

Fecha y hora de apertura: 03 de Julio de 2008 - 
1 1 .00 (once) hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este Procedimiento podrá ser obtenido con el fin de 
presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de 
la Oficina Nacional de Contrataciones, www 
argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Direc- 
to "Contrataciones Vigentes". 

e. 10/06/2008 N° 3069/08 v. 11/06/2008 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y PRODUCCIÓN 

SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÓMICA 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 

Y SUMINISTROS 
LICITACIÓN PUBLICA N Q 6/2008 
Expediente N 9 32-37851 0/2007 

OBJETO: Provisión de archivos móviles para 
legajos del personal. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/dirección: 
Av. Julio A. Roca 609, 1 o Piso, Of. 101 , Capital Fede- 
ral (1067) - Capital Federal - Ciudad de Buenos Ai- 
res. Plazo y horario: Hasta el día anterior a la fecha 
de apertura de 10:00 a 13.00 y de 14.00 a 17:00 hs. 

Costo del pliego: 0.00 

Consulta de pliegos: Av. Julio A. Roca 609, 1 o Piso, 
Of. 101, - Capital Federal (1067) - Capital Federal - 
Ciudad de Buenos Aires. Plazo y horario: Hasta el 
día anterior a la fecha de apertura de 1 0:00 a 1 3.00 y 
de 14.00 a 17:00 hs. 

Presentación de ofertas: Av. Julio A. Roca 609, 1 o 
Piso, Of. 101, - Capital Federal (1067) - Capital Fe- 
deral - Ciudad de Buenos Aires. Plazo y horario: Hasta 
las 1 1 .00 horas del día 03/07/2008. 

Acto de apertura: Av. Julio A. Roca 609, 1 o Piso, Of. 
101, - Capital Federal (1067) - Capital Federal - Ciu- 
dad de Buenos Aires. Día y hora: 03/07/2008 1 1 :30:00. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser consultado o retirado 
con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 10/06/2008 N° 3083/08 v. 11/06/2008 



PRODUCTOS ALIMENTICIOS 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA GENERAL 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 
Y SUMINISTROS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2008 
Expediente N° 23102/2008 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Provisión de 
frutas y verduras para la Residencia Presidencial 
de Olivos. 



Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Orden de Compra Abierta 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
Dirección de Patrimonio y Suministros, Av. Julio A. 
Roca 782 - 2 o Piso - Bs. As. Plazo y horario: 

Hasta el día 25 de junio de 2008, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. 

Costo del pliego: Sin valor 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Dirección de 
Patrimonio y Suministros, Av. Julio A. Roca 782 - 2° 
Piso - Bs. As. Plazo y horario: Hasta el día 25 de 
junio de 2008, en el horario de 10:30 a 16:30 horas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Direc- 
ción de Patrimonio y Suministros, Av. Julio A. Roca 
782 - 2 o Piso - Bs. As. Plazo y horario: Hasta las 
12.00 horas del día 1 de julio de 2008. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Dirección de 
Patrimonio y Suministros, Av. Julio A. Roca 782 - 2° 
Piso - Bs. As. Día y hora: 1 de julio de 2008 - 12.00 
horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de 
presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de 
la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 09/06/2008 N° 3088/08 v. 10/06/2008 



Obras 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 
N° 84/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Internacional, en el marco de la Fase II 
del Programa de Corredores Viales de Integración 
de la Corporación Andina de Fomento (C.A.F.) la si- 
guiente Obra: 

Ruta Nacional N° 150 - Provincia de San Juan 

Tramo: Ischigualasto - Empalme Ruta Nacional N° 
40 

Sección IIA1: Km. 121 - Km. 131. 

Tipo de Obra: Pavimento tipo concreto asfáltico y 
banquinas enripiadas construcción de alcantarillas 
de hormigón armado, caños de chapa de acero on- 
dulada galvanizada y guardaganados de hormigón 
armado; Construcción de terraplenes; Construcción 
de espaldones de defensa; Provisión y colocación 
de barandas de hormigón y metálicas cincadas para 
defensa; Defensa y protecciones de gaviones y col- 
chonetas de alambre tejido, Proyecto y construcción 
de un puente y Construcción de tres túneles. 

Presupuesto oficial: Pesos ciento treinta y ocho 
millones trescientos sesenta mil ($ 138.360.000,00) 
al mes de abril de 2008. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 25 de Julio 
de 2008 a partir de las 10:00 hs. 

Plazo de obra: Treinta (30) meses. 

Valor del pliego: Pesos veintisiete mil setecientos 
(S 27.700,00). 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) 
- D.N.V 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 
734/8 (1067) Capital Federal - 3 o Piso - D.N.V. 

e. 23/05/2008 N° 2355/08 v. 12/06/2008 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 
N° 91/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Internacional, en el marco de la Fase II 
del Programa de Corredores Viales de Integración 
de la Corporación Andina de Fomento (C.A.F.) la si- 
guiente Obra: 

Ruta Nacional N° 150 - Provincia de San Juan 
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Tercera Sección 
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Tramo: Ischigualasto - Empalme Ruta Nacional N° 40 

Sección IIA2: Km. 131 - Km. 143. 

Tipo de Obra: Pavimento tipo concreto asfáltico y 
banquinas enripiadas construcción de alcantarillas 
de hormigón armado, caños de chapa de acero on- 
dulada galvanizada y guardaganados de hormigón 
armado; Construcción de terraplenes; Construcción 
de espaldones de defensa; Provisión y colocación 
de barandas de hormigón y metálicas cincadas para 
defensa; Defensa y protecciones de gaviones y col- 
chonetas de alambre tejido, Proyecto y construcción 
de dos puente y Construcción de tres túneles. 

Presupuesto oficial: Pesos ciento setenta y nueve 
millones cuatrocientos cincuenta mil 
($ 179.450.000,00) al mes de abril de 2008. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 25 de Julio 
de 2008 a partir de las 12:00 hs. 

Plazo de Obra: Treinta (30) meses. 

Valor del pliego: Pesos treinta y cinco mil ocho- 
cientos noventa ($ 35.890,00). 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) 
— D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 
734/8 (1067) Capital Federal - 3 o Piso - D.N.V. 

e. 23/05/2008 N° 2356/08 v. 12/06/2008 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 22/2008 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Nacional la siguiente Obra: 

Ruta Nacional N° A008 — Provincia de Santa Fe. 

Avenida de Circunvalación de Rosario. 

Tramo: Río Paraná - Empalme con Avenida Belgrano. 

Sección: Km. 1,310 - Km. 29,395. 

Tipo de obra: Elaboración de Proyectos Ejecutivos 
a cargo de la Contratista de: Ampliación de calzada y 
puentes, reparación integral de pavimentos flexibles 
y rígidos, intervenciones de seguridad y mantenimiento 
de la Avenida de Circunvalación de Rosario. 

Se ha fijado un Plazo para la Ampliación de Cal- 
zada y Puente y Reparación Integral de treinta y seis 
(36) meses y para la Intervención de Seguridad y 
Mantenimiento de ochenta y cuatro (84) meses a 
partir ambas de la Firma del Acta de Replanteo. 

Presupuesto oficial: Pesos quinientos cuarenta y 
siete millones novecientos noventa mil ($ 
547.990.000,00) al mes de abril de 2008. 

Valor del pliego: Pesos ciento nueve mil ($ 
109.000,00). 

Fecha de venta de pliegos: A partir del 6 de junio 
de 2008. 

Apertura de ofertas: Se realizará el 4 de julio de 
2008 a las 10.00 hs. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) 
- D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 
734/8 (1067) Capital Federal - 3 o Piso - D.N.V. 

e. 04/06/2008 N° 2933/08 v. 25/06/2008 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
PROYECTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
DE VIALIDAD NACIONAL 
PRÉSTAMO 7473 - AR - B.I.R.F 
LICITACIÓN N° 100/2007 
Expediente N° 10444-L-07 

PRORROGA DE LICITACIÓN 

La Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.) informa 
que la nueva Fecha de Apertura del Llamado a Lici- 
tación de la Malla es: 

Malla 405 A, Licitación N° 100/07, Expediente N° 
10444-L-07. 

Provincias de Chaco y Santiago del Estero 

Ruta Nacional N° 89 

Tramo: Empalme R.R N° 13 (Chaco) - Km 386,00 
(Santiago del Estero) 

Longitud de la Malla: 122,84 km 

Precio del Pliego: Pesos mil quinientos ($ 1 .500). 

Recepción y nueva fecha de apertura de las ofer- 
tas: 4 de julio de 2008, a las 1 2:00 horas, en la Av. Pte. 
Julio A. Roca N° 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Los licitantes podrán adquirir los Documentos de 
Licitación en la Dirección Nacional de Vialidad - Sub- 
gerencia de Servicios de Apoyo, Av. Julio. A. Roca 
738, piso 3 o (1067), Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina. 



Los licitantes que estén interesados podrán obte- 
ner información adicional en esa Dirección y revisar 
los documentos de licitación en la página web de la 
D.N.V. (www.vialidad.com.ar) o de la Oficina Nacio- 
nal de Contrataciones (www.onc.mecon.gov.ar). 

e. 06/06/2008 N° 3030/08 v. 12/06/2008 



MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 6/2008 
Expediente N ° 4029-2438/08 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública para eje- 
cución de las obras de pavimento de hormigón 
simple en sesenta y seis calles y treinta y siete 
bocacalles de la ciudad de Chacabuco. 

Apertura de propuestas: 2 de julio de 2008 a las 
10:30 hs. en el Hall Central de la Municipalidad de 
Chacabuco, sito en calle Reconquista N° 26 de esa 
ciudad. 

Presupuesto oficial: La suma de pesos diecisiete 
millones seiscientos ochenta mil ochocientos seten- 
ta con 93/100 ($ 17.680.870,93). 

Plazo de obra: Doce meses 

Valor del pliego: $ 1.000.- 

Decreto Municipal N° 538/08 

Venta del pliego: Oficina de Compras de la Munici- 
palidad de Chacabuco, Reconquista N° 26, Chaca- 
buco, hasta el día 30 de junio del corriente año, en el 
horario de 8.00 a 12.30 hs. 

Consultas al pliego: Subsecretaría de Obras Pú- 
blicas y Planificación de la Municipalidad de Chaca- 
buco, Soberanía Nacional y Villegas, Chacabuco, 
hasta el día 30 de junio del corriente año, en el hora- 
rio de 8.00 a 12.30 hs. 

e. 09/06/2008 N° 3035/08 v. 11/06/2008 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 55/2007 

AVISO RECTIFICATORIO DE 
LLAMADO A LICITACIÓN 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Nacional la siguiente Obra: 

Autopista Rosario - Córdoba. 

Ruta Nacional N° 9 - Provincia de Córdoba 

Tramo: Armstrong - Villa María 

Sección Ib: Intersección Ruta Nacional N° 9 - In- 
tersección Ruta Provincial E-59. 

Tipo de Obra: Construcción de dos (2) calzadas 
con pavimento flexible o rígido, con banquinas pavi- 
mentadas, cuatro (4) intercambiadores a distinto ni- 
vel y accesos en una longitud de 43,684 Km., Fores- 
tación de todo el Tramo y Proyecto y Construcción 
de ocho (8) Puentes. 

Nuevo presupuesto oficial total: Quinientos sesen- 
ta y un millones ochocientos mil ($ 561.800.000,00) 
referido a febrero de 2008. 

Valor del pliego: Pesos ciento veinticinco mil cien- 
to cincuenta ($ 125.150,00). 

Fecha de apertura de ofertas: Se realizará el 10 
de junio de 2008 a las 1 1 :00 hs. 

Lugar de apertura: Presidencia de la Nación, Bal- 
caree 50 - Salón Sur - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 
734/8 (1067) Capital Federal - 3 o Piso - D.N.V. 

e. 09/06/2008 N° 3070/08 v. 10/06/2008 



lervicios 




ciales de voz y tráfico telefónico urbano, interur- 
bano e internacional, para el Poder Judicial de la 
Nación, por el término de cuarenta y ocho (48) 
meses con opción a prórroga por doce (12) me- 
ses más. 

La Administración General del Poder Judicial de la 
Nación comunica la apertura de las ofertas para la 
Licitación Pública N° 137/08, encuadrando el procedi- 
miento en lo previsto por el Art. 55, de la Ley de Con- 
tabilidad y Decreto Reglamentario 5720/72, ordena- 
miento ratificado por Resolución C.S.J.N. N° 1562/00. 

Valor del Pliego: (Acordadas CSJN Nros. 83/90 y 
11/91). Pesos seis mil quinientos cuatro ($ 6.504.-). 

Plazo de evacuación de consultas: Hasta el día 8 
de septiembre de 2008 inclusive a través de la Direc- 
ción General de Tecnología, Libertad 731 Piso 8 o , 
Capital Federal, en el horario de 8:00 a 15:00hs. TE: 
011-4370-4961 

Plazo de visita técnica obligatoria: Hasta el día 4 
de septiembre de 2008 inclusive. Debiendo coordi- 
nar previamente con la Dirección General de Tecno- 
logía, las visitas a edificios del interior del país y 
Capital Federal. 

Venta y Retiro de Pliegos: Dirección General de 
Administración Financiera Sarmiento 877, de lunes 
a viernes, conforme al siguiente procedimiento: 

1- Obtención de recibo en el Departamento de 
Compras 8.30 a 12.30 hs. (6 o Piso); 

2- Pago en el Departamento de Tesorería de 8.30 
a 12.45 hs. (4 o Piso); 

3- Retiro de pliego en el Departamento de Com- 
pras de 8.30 a 13.00 hs. (6 o piso). 

Para mayor información: web: www.pjn.gov.ar 
Apertura: Lugar y Fecha: Dirección General de 
Administración Financiera - Departamento de Com- 
pras - Sarmiento 877, 1 o Subsuelo, Capital Federal. 
El 16 de septiembre de 2008, a las 1 1 :00 horas. 

e. 28/05/2008 N° 2466/08 v. 19/06/2008 



INGENIERÍAS varias 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 137/2008 
Expediente N° 13-16359/07 
Resolución A.G N° 562/08 

OBJETO: Contratar el servicio de telefonía bá- 
sica, accesos troncales digitales, servicios espe- 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DEL CHACO 
PROGRAMA PLAN DE OBRAS 
MAS ESCUELAS 
MEJOR EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2008 

OBJETO: C.E.P. N" 46 Anexo - San Bernardo. 
"Ampliación del Edificio Escolar". 

En el marco del Programa Plan de Obra se anun- 
cia el llamado a Licitación Pública. 

Presupuesto oficial: $ 1.765.292,41. 

Garantía de oferta exigida: 1% del presupuesto 
oficial. 

Fecha de apertura: 10/07/08 - 09.00 hs. 

Lugar: Gobernador Bosch N° 99 - Resistencia - 
Subsecretaría de Infraestructura Escolar. 

Plazo de entrega: Hasta el momento de la apertura. 

Valor del pliego: $ 1 .800,00 - Estampillas Fiscales. 

Lugar de adquisición del pliego: Gobernador Bos- 
ch N° 99 - Subsecretaría de Infraestructura Escolar 

- Resistencia. 

LICITACIÓN PUBLICA N" 04/2008 

OBJETO: C.E.P. N° 80 - Presidencia General 
Roca. "Ampliación del Edificio Escolar. 

Presupuesto oficial: $ 1.216.300,95 

Garantía de oferta exigida: 1% del presupuesto 
oficial. 

Fecha de apertura: 1 0/07/08 - 1 1 .00 hs. 

Lugar: Gobernador Bosch N° 99 - Resistencia - 
Subsecretaría de Infraestructura Escolar. 

Plazo de entrega: Hasta el momento de la apertura. 

Valor del pliego: $ 1.300,00 - Estampillas Fisca- 
les. 

Lugar de adquisición del pliego: Gobernador Bos- 
ch N° 99 - Subsecretaría de Infraestructura Escolar 

- Resistencia. 

Financiamiento Ministerio de Educación de la 
Nación. 

e. 22/05/2008 N° 2277/08 v. 1 1/06/2008 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DEL CHACO 
PROGRAMA PLAN DE OBRAS 
MAS ESCUELAS 
MEJOR EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2008 

OBJETO: C.E.P. N° 88 - Selva del Río de Oro. 
"Ampliación del Edificio Escolar". 

En el marco del Programa Plan de Obra se anun- 
cia el llamado a Licitación Pública. 
Presupuesto oficial: $ 1.517.963,97. 



Garantía de oferta exigida: 1% del presupuesto 
oficial. 

Fecha de apertura: 1 1/07/08 - 09.00 hs. 

Lugar: Gobernador Bosch N° 99 - Resistencia - 
Subsecretaría de Infraestructura Escolar. 

Plazo de entrega: Hasta el momento de la apertura. 

Valor del pliego: $ 1 .600,00 - Estampillas Fiscales. 

Lugar de adquisición del pliego: Gobernador Bos- 
ch N° 99 - Subsecretaría de Infraestructura Escolar 
- Resistencia. 

Financiamiento Ministerio de Educación de la 
Nación. 

e. 22/05/2008 N° 2281/08 v. 11/06/2008 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE LA PAMPA 

PLAN DE OBRAS MAS ESCUELAS 

MEJOR EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2008 

En el marco del Plan de Obras de Arquitectura 
se anuncia el llamado a Licitación Pública, con el 
objeto de la "Construcción de Albergue de Es- 
cuela Hogar N°129 de Algarrobo del Águila - Pro- 
vincia de La Pampa". 

Presupuesto Oficial: $ 1.486.651,92 (Pesos un 
millón cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos 
cincuenta y uno con noventa y dos centavos). 

Garantía de oferta exigida: 1 %. 

Fecha de apertura: 15/07/08. 

Lugar: Salón de Reuniones del Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos - Segundo Piso - Casa de Go- 
bierno - Santa Rosa - La Pampa. 

Plazo de entrega: 365 días corridos (trescientos 
sesenta y cinco días). 

Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos). 

Lugar de adquisición del pliego: Dirección de Con- 
servación -Segundo Piso - Casa de Gobierno - San- 
ta Rosa - La Pampa. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de la 
Nación. 

e. 02/06/2008 N° 2659/08 v. 13/06/2008 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
PLAN DE OBRAS 
MAS ESCUELAS 
MEJOR EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2008 

OBJETO: Construcción Nuevo Edificio Escuela 
N°72 "Pancho Ramírez" - Etapa I - Sauce de Luna 

- Departamento Federal - Provincia de Entre Ríos. 

Presupuesto oficial: $ 1 .726.648,88. 
Garantía de oferta exigida: 1% 
Fecha de apertura: 14/07/08 - Hora: 10.00. 
Lugar: Unidad Ejecutora Provincial - Urquiza 1 166 

- Paraná - ER. 

Plazo de entrega: 365 días. 
Valor del pliego: $ 1 .000.00 
Lugar de adquisición de pliegos: Unidad Ejecutora 
Provincial - Urquiza 1 166 - Paraná - ER. 
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación 
e. 30/05/2008 N° 2723/08 v. 20/06/2008 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 147/2008 
Expediente N° 13-09290/07 

OBJETO: Contratar las reparaciones varias en la 
instalación termomecánica, en las plantas 2°, 3°, 
4°, 5°, 7°, 8°, 9°y 10° y el servicio de mantenimiento 
y atención diaria de los equipos y elementos de la 
misma, del edificio sito en Libertad 731, Capital 
Federal, durante el período comprendido entre el 
mes de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2009. 

La Administración General del Poder Judicial de la 
Nación (Resol. A.G. N° 632/08) comunica la apertu- 
ra de las ofertas para la Licitación Pública N° 147/08. 

Lugar de Informes, venta y retiro de pliego: Direc- 
ción General de Administración Financiera - Sarmien- 
to 877, 6to. Piso, Capital Federal. 

Valor del Pliego: Pesos quinientos treinta y ocho 
con setenta y cinco centavos ($ 538,75). 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: DGAF, Depto. 
de Compras, Sarmiento 877, 1er Subsuelo (Sala de 
Aperturas), Capital Federal, el día 18 de Junio de 
2008 a las 1 1 :00 hs. 



Martes 10 de junio de 2008 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 31.423 



Aviso: La información es parcial y debe ser com- 
pletada con los datos consignados en el sitio Web. 
www.pjn.gov.ar 

e. 09/06/2008 N° 2811/08 v. 10/06/2008 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2008 
Expediente N° 3.611/07 

OBRA: Construcción de un depósito para residuos 
patogénicos de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, sito en Ciudad Universitaria en la calle 
Intendente Güiraldes S/N de la Capital Federal. 

Presupuesto Oficial: $ 22.527,00 (Veintidós mil 
quinientos veintisiete). 

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. 

Valor de pliego: $ 10,- (Pesos diez). 

Venta del pliego (Hasta 2 días anteriores a la fe- 
cha de apertura hasta el 20 de junio de 2008 inclusi- 
ve) en la Dirección de Compras y Licitaciones - Via- 
monte N° 430, Planta Baja, Oficina 3 (1053) Capital 
Federal. Tel.: 4510-1110/1111. Atención de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 horas. 

Visita de obra: Indefectiblemente el día 1 7 de junio 
de 2008 a las 13:00 horas, lugar de encuentro: Sub- 
secretaría Técnica de Facultad Ciencias Exactas y 
Naturales, sita en el Pabellón II de Ciudad Universi- 
taria, Núñez de la Capital Federal. 

Consultas de las empresas en forma fehaciente: 
Hasta el 25 de junio de 2008. 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección de 
Compras y Licitaciones. 

Apertura: 30 de junio de 2008 a las 12:00 horas, 
e. 05/06/2008 N° 2931/08 v. 11/06/2008 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2008 
Expediente N° 01-2008-02344 

OBJETO: Ejecución de la Obra: "Escaleras de 
Emergencia Facultad de Arquitectura y Urbanismo - 
Campus - UNNE - Resistencia - Chaco". Ubicación: 
Avda. Las Heras N° 727 - C.P. 3500 - Resistencia. 

Presupuesto Oficial: $ 390.000,00. 

Precio del Legajo: $ 350,00. 

Fecha de apertura: 07 de agosto de 2008 - Hora: 1 1 . 

Lugar de apertura: Dirección General Económico 
Financiero - Dirección de Contrataciones de la Uni- 
versidad Nacional del Nordeste - 25 de Mayo N° 868 
- P.C. 3400 - Corrientes. 

Lugar de consulta y compra de pliegos: En días 
hábiles de 8 a 12 hs. hasta catorce (14) días corridos 
antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la 
Dirección de Construcciones de la UNNE - Ubicada 
en la calle 25 de Mayo 868 - C.P. 3400 - Corrientes. 



Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos. 
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. 

e. 05/06/2008 N° 2979/08 v. 26/06/2008 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2008 
Expediente N° 466/2008 

OBJETO: Llámese a Licitación Pública N° 04/08, 
Construcción de un Auditorio. 

Lugar, plazos y horarios de consulta y entrega de 
pliegos: Universidad Nacional de La Matanza - Flo- 
rencio Várela 1903 - San Justo - Departamento de 
Contrataciones - en el horario de 10:00 hs. a 17:00 
hs.; la persona que retire el pliego deberá estar mu- 
nido de una autorización por parte de la empresa. 

Fecha de visita de obra: Únicamente, el día 23 de 
junio de 2008, a las 11:00 hs. 

Fecha de apertura de ofertas: 1 o de julio de 2008, 
a las 12:00 hs. 

"El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de 
presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de 
la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar ingresando al Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". Se deberá ingre- 
sar al sistema como Usuario/Proveedor. 

e. 09/06/2008 N° 3001/08 v. 10/06/2008 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
COMANDO DE MATERIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 13/2008 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Remodelación y ampliación Edificio 
Sanidad - Base Aérea Militar Resistencia - Pro- 
vincia del Chaco. 

Apertura: Viernes 11/jul/08 a las 10:00 hs. 

Presupuesto Oficial: $ 320.000.- 

Documentación Técnica: N° 4263 

Plazo de ejecución: 90 días corridos 

Valor pliego: $ 300,- 

Lugar de la apertura: Dirección General de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, El Pa- 
lomar, Provincia de Buenos Aires -TE.: 4751 - 9568. 

Consulta y venta pliegos: Dirección General de 
Infraestructura hasta el martes 1 de julio de 2008 a 
las 12:00 hs. 

Consulta: División Infraestructura - Grupo Logísti- 
ca - Hangar Astori - Cabecera de Región Aérea No- 
reste - Aeropuerto Internacional Resistencia - Pro- 
vincia del Chaco - Tel. Directo 03724 - 4355535 - 
Conmutador 03722-436291/93 - Int. 32193. 

e. 06/06/2008 N° 3007/08 v. 27/06/2008 



ENARSA - ENERGÍA ARGENTINA S.A. 
CONCURSOS PUBLICO NACIONAL E 
INTERNACIONAL PARA LA 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
ÁREAS COSTA AFUERA (RONDA 01 ) 

OBJETO: Selección de empresas para asociarse con ENARSA en la exploración y eventual explo- 
tación de áreas costa afuera de su titularidad. 

Venta del pliego de bases y condiciones: Desde el día 10 de julio de 2008 a partir de las 15:00 horas en las 
oficinas de ENARSA. 

Valor unitario del pliego: Áreas E-4 y E-5: US$ 120.000. 

Demás Áreas: US$ 70.000 (en todos los casos se incluye el paquete informativo). 

Presentación de ofertas: Desde el día 08 de agosto hasta el día 04 de noviembre de 2008 a las 11:00 
horas (hora argentina), en las oficinas de ENARSA. 

Apertura de ofertas: Sobre "A": 04 de noviembre de 2008 a las 14:00 horas 

Sobre "B": 01 de diciembre de 2008 a las 14:00 horas 

Ambas aperturas se realizarán en las oficinas de ENARSA. 

Publicación del pliego y consultas: www.enarsa.com.ar 
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ENARSA 

ENERGÍA ARGENTINA S.A. 

GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO 

(GNEA) 

LICITACIÓN PUBLICA BINACIONAL 

N° 001/2008 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 012/2008 

Consulta N° 118 

Referencia: Actualizar documentación de válvulas 

Documentos de Referencia: GNEA-IB-I-SP- 
000046- Rev.4 

Consulta: En el documento del pliego GNEA-IB-I- 
SP-000046-Rev.4 (Especificación técnica de Válvu- 
las de bloqueo). En el punto 10 "Listado de Válvulas" 
del citado documento existen 23 válvulas con los 
casilleros de datos característicos sin completar. 

Nos podrán enviar una revisión actualizada del 
documento con estos datos completados. 

RESPUESTA: ENARSA no cuenta con una actua- 
lización de dicha documentación dado que la misma 
debe completarse durante la ejecución de la inge- 
niería de detalle. 

Consulta N° 119 

Referencia: Ingeniería Básica 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas Generales 

Consulta: En el Punto 4.2.1 del Pliego de Condi- 
ciones Técnicas Generales dice que "... A la fecha de 
adjudicación de la Propuesta, la Ingeniería Básica y 
el EIA estarán completos. El Contratista deberá de- 
sarrollar toda la Ingeniería de Detalle y de Campo en 
base a la información entregada." 

Solicitamos a ENARSA se aclare el alcance detalla- 
do sobre las eventuales revisiones que pueda sufrir la 
Ingeniería Básica y el EIA, y por otra parte se aclare si 
resultará posible para el Oferente contar con toda la 
información para su debido análisis como mínimo con 
30 días de anticipación a la presentación de la Oferta. 

RESPUESTA: La documentación correspondiente 
a la Ingeniería Básica y el Estudio de Impacto Am- 
biental, es la obrante en los Pliegos Licitatorios, no 
está previsto realizar una nueva emisión de la misma. 

Consulta N° 120 

Referencia: Derivaciones Primarias y Secundarias 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas Generales 

Consulta: En el Punto 1.2.3 del Balance de Mate- 
ria (Documento GNEA-IB-R-ME-000001 ) dice que "... 
Las Primarias forman parte del Contrato EPC inicial, 
mientras que las Secundarias serán realizadas pos- 
teriormente." Esto se repite en el Punto 2.3.2 de la 
Memoria Descriptiva -I Gasoducto y Estaciones (Do- 
cumento GNEA-IB-R-ME-000002). 

Por otra parte en el Punto 2 (hoja 8) del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales dice que "... Las 
derivaciones Primarias y Secundarias forman parte 
del presente Contrato, siendo las de Mosconi y Co- 
ronela las que quedarán operativas." 

Solicitamos a ENARSA se establezca el alcance 
contractual para cada tipo de derivación, incluidas 
en el Documento 3085-G-ME-000002-S002, en cada 
uno de los Tramos proyectados. 

Solicitamos a ENARSA se indique como parte de 
la Ingeniería Básica, el diámetro, calidad de los tu- 
bos revestidos suministrados, espesor y la longitud 
de cada una de las derivaciones en el caso que és- 
tas sean parte del presente EPC como así también 
se suministren los típicos, planos y demás documen- 
tos de aplicación para permitir su estudio en la etapa 
de preparación de la Oferta. 

RESPUESTA: Las derivaciones primarias a eje- 
cutar en la presente licitación, son las de Mosconi 
(renglón 1) y Coronda (renglón 3). 



Para el resto de las derivaciones a construir en el 
futuro y fuera del presente alcance, listadas en los 
Pliegos de Condiciones Técnicas renglones 1/2y3; 
solo se instalará una tee de derivación con válvula 
de bloqueo manual y brida ciega. Para información 
básica de diseño remitirse al plano GNEA-IB-PLY- 
400001 (Derivaciones intermedias típicas) 

Consulta N° 121 

Referencia: Tapada de zanja 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas Renglones 1 , 2 y 3 

Consulta: En el párrafo 6.1.6 Excavación de Zan- 
ja, se indica una tapada mínima de 1.00 metro para 
zonas agrícolas. Por otro lado las planialtimetriás 
entregadas por ENARSA en el llamado a licitación 
se establece una tapada mínima de 0.80 metros. 

Pregunta: ¿Cuál de las dos indicaciones se debe 
presupuestar? ¿Dónde se puede observar las indi- 
caciones de zona agrícolas a atravesar en el tendido 
del ducto? 

RESPUESTA: Se deberán considerar las distintas 
tapadas indicadas en la Ingeniería Básica, según 
corresponda. La determinación de las zonas agríco- 
las y de otro tipo a atravesar, surge del estudio de la 
información que acompaña la licitación y los releva- 
mientos a realizar por los Oferentes. 

Consulta N° 122 

Referencia: Tendido de fibra óptica 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas Renglón 1 

Consulta: En el punto 1. ALCANCE CONJUNTO 
CONTRACTUAL DUCTO 1 indica que el tritubo y la 
fibra óptica tienden desde la Estación de Control del 
Lado Argentino hasta la EC 2. 

En el mismo documento, en los puntos 5.1 y 10.2 
se indica que el tendido es desde la Estación de 
Medición Fiscal en Bolivia. 

¿Cuál es el límite de batería para este Contrato? 

RESPUESTA: El tendido de la fibra óptica, comen- 
zará en la Estación de Control GNEA (Argentina). 

Consulta N° 123 

Referencia: Estudios Río Itiyuro 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas Renglón 3 

Consulta: Punto 6.1.21.1 Estudios topobatimétri- 
cos, hidrológicos, geotécnicos e hidráulicos, se indi- 
ca que se entregan estudios del Río Itiyuro (Pk. 
32+04). 

¿Debiera decir del Río Salado perteneciente a la 
traza de éste Renglón? 

RESPUESTA: Los estudios hidrológicos e hidráu- 
licos entregados por ENARSA y aplicables al Ren- 
glón 3, ítem 6.1 .21 .1 ; son los correspondientes al río 
Salado: PK 1401 +588 (GNEA-IB-L-GE-1 30.032) 

Consulta N° 124 

Referencia: Derivaciones Primarias 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas Renglones 1/2y3 

Consulta: a) En el plano GNEA-IB-P-LY-400001 
Rev. 1 se indican 17 Estaciones de Derivación Inter- 
medias Típicas" y los límites de suministro para las 
Estaciones de Derivación Intermedias de los Ren- 
glones 1, 2 y 3. Considerando los límites suministro, 
dentro de los supuestos suministros que se deben 
incluir en cada estación, se encuentran las estacio- 
nes de medición de cada una de ellas. 

b) Del análisis y cómputos de los planos de Ga- 
soducto GNEA GNEA-IB-AS-1 30001 al 130163, se 
cuantifican 34 Estaciones de Derivación Interme- 
dias, cantidad que está conformada por las 17 in- 
dicadas en el plano típico mencionado en el párra- 
fo anterior más las indicadas en la siguiente plani- 
lla: 

ESTACIONES QUE NO FIGURAN EN PLANO 
GNEA-IB-P-LY-400001 Rev. 1 
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Plano N° 


Desde PK 


Hasta PK 


Derivación a: 


Observaciones 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


019 


165,018 


165,033 


Hickmann 0?" 


Renglón 1 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


021 


187,968 


188,031 


Dragones 0?" 


Renglón 1 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


028 


243,100 


243,164 


Cnel. Juan Sola 
0?" 


Renglón 1 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


034 


302,993 


303,058 


Cap. Juan Pague 
0?" 


Renglón 1 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


037 


327,993 


328,058 


Tte. Gral. Fraga 
0?" 


Renglón 1 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


046 


412,475 


412,538 


Chiri guanos 0?" 


Renglón 2 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


055 


494,196 


494,259 


Juan G. Bazán 0?" 


Renglón 2 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


063 


561,063 


561,126 


Pozo del Tigre 0?" 


Renglón 2 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


066 


588,963 


589,026 


E. del Campo 0?" 


Renglón 2 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


096 


858,277 


858,277 


La Clotilde 0?" 


Renglón 2 
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Plano N° 


Desde PK 


Hasta PK 


Derivación a: 


Observaciones 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


103 


926,372 


926,438 


Cnel. Du Graty 0?" 


Renglón 2 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


109 


975,335 


975,398 


Gato Colorado 0?" 


Renglón 2 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


116 


1.035,090 


1.035,153 


V. Minetti 0?" 


Renglón 3 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


135 


1.206,872 


1.206,935 


Margarita 0?" 


Renglón 3 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


140 


1.256,835 


1.256,898 


Vera y Pintado 0?" 


Jtenglón 3 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


141 


1.266,891 


1.266,954 


La Criolla 0?" 


Renglón 3 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


146 


1.306,909 


1.306,972 


M. Escalada 0?" 


Renglón 3 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


152 


1.367,395 


1.367,458 


Emilia 0?" 


Renglón 3 


GNEA - IB - L - AS - 
130 


154 


1.380,529 


1.380,592 


Llambi Campbell 
0?" 


Renglón 3 



c) En la consulta N° 72 de la Circular N° 9, se 
expone una discrepancia entre las cantidades de 
estaciones de medición, según los diferentes do- 
cumentos allí expuestos y en la respuesta a dicha 
consulta, se indican solo 4 estaciones de medi- 
ción, las cuales no corresponden a ninguna de las 
estaciones de derivación. 

I) Cuáles y cuántas Estaciones de Derivación 
Intermedia se deben incluir en la presente Licita- 
ción? 

II) En las que no se deban incluir, se deberá dejar 
alguna derivación o válvula? 

III) En las que se deban incluir, se deberán su- 
primir los tramos correspondientes a las estacio- 
nes de medición? 

IV) En las que no se deban incluir las Estacio- 
nes de medición, se deberán prever las obras civi- 
les de los tramos de medición? 

Necesitamos nos aclaren el alcance real del su- 
ministro tanto de Estaciones de Derivación Inter- 
media, como los componentes internos de las mis- 
mas. 

RESPUESTA: Las derivaciones primarias a eje- 
cutar en la presente licitación, son las de Mosconi 
(renglón 1) GNEA-IB-PLY-402001 (Derivación Mos- 
coni) y Coronda (renglón 3) (GNEA-IB-PLY-420001- 
Derivación Coronda). 

Para el resto de las derivaciones a construir en 
el futuro y fuera del presente alcance contractual, 
listadas en los Pliegos de Condiciones Técnicas 
renglones 1, 2 y 3; solo se instalará una tee de 
derivación con válvula de bloqueo manual y brida 
ciega. 

Para información básica de diseño, remitirse al 
plano GNEA-IB-PLY-400001 (Derivaciones interme- 
dias típicas). 

El listado incluido en la consulta, corresponde a 
las derivaciones secundarias, que fueron incluidas 
al solo efecto de ser tenidas en cuenta en el cálcu- 
lo hidráulico del gasoducto (ver Bases de Diseño). 

Consulta N° 125 

Referencia: Materiales a proveer por ENARSA 

Documentos de Referencia: Pliego de Cláusu- 
las Especiales 

Consulta: De acuerdo a lo expresado en Pliego 
de Cláusulas Especiales, Hoja 11 de 85, se esta- 
blece que los únicos materiales que proveerá 
GNEA es la cañería de 030" y 36" para el ga- 
soducto y determinados elementos y/o materia- 
les para las Estaciones Compresoras, quedando 
a cargo del Contratista la provisión del resto de 
los materiales, así mismo en Documento GNEA- 
IB-l-LI-000001 - Listado de Instrumentos Rev 0, 
indica en columna 8 - PROVISTO POR, hace re- 
ferencia quien será el proveedor de dicho mate- 
rial o instrumento mencionando a Bolivia, ENAR- 
SA o Tramo como proveedores. Queremos saber 
si dicho listado es válido para la provisión de ma- 
teriales o GNEA solo proveerá la cañería men- 
cionada. 

RESPUESTA: Los materiales que proveerá 
ENARSA, son exclusivamente las cañerías de 030" 
y 36" para la línea del ducto. 

Consulta N° 126 

Referencia: Cruces de ríos por perforación diri- 
gida horizontal. 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas. 

Consulta: En el pliego de condiciones técnicas 
Gasoducto Tramo 1, página 42, indica que el cru- 
ce del río Itiyuro Pk 32+041 y río Yacuycito (PK 
50+005) serán por perforación dirigida. Además en 
la página 58, punto 6.1.21, del mismo, indica que 
solo el cruce de los ríos Itiyuro y Yacuycito debe- 
rán ser realizados por perforación dirigida horizon- 
tal y que todos los otros cruces de ríos y canales 
se realizarán a cielo abierto. Confirmar sí el cruce 
del río Tartagal, Arroyo Yaguirenda y Cañada Agua 
Linda se realizarán a cielo abierto, en el caso de 
que los mismos no se realicen en épocas de llu- 
via. 

RESPUESTA: Los cruces de ríos que requieren 
perforación horizontal dirigida, son los de los ríos 
itiyuro y Yacuycito y los que surjan de lo que deter- 
mine la Ingeniería de Detalle a elaborar por el Con- 



tratista, basados en las normas especificadas en 
el Pliego Licitatorio. 

Consulta N° 127 

Referencia: Parámetros de evaluación de la tec- 
nología SCADA 

Documentos de Referencia: Pliego de Cláusu- 
las Especiales, Renglón 4. 

Consulta: 

a) Cuando se refiere a "aplicaciones de negocio 
avanzadas" ¿se refiere al "advanced application 
software" descripto en el documento GNEA-IB-I- 
SP-000061 SCADA SYSTEM punto 6.9? o ¿se re- 
fiere a un software para la administración del ne- 
gocio diario, que está fuera de la provisión, pero 
cuya interfase al sistema SCADA se requiere den- 
tro de la provisión, según se lista en el mismo pun- 
to del mencionado documento? 

b) 

b1) El párrafo mencionado ¿implica que tanto el 
sistema SCADA como las aplicaciones, deben ser 
parte del suministro estándar de un mismo fabri- 
cante? 

b2) En caso afirmativo ¿el paquete completo 
(con todos sus componentes) debe acreditar ante- 
cedentes operativos válidos en el MERCOSUR? 

c) 

d) Basándose en antecedentes operativos exi- 
tosos en el MERCOSUR ¿es aceptable que algu- 
nos componentes de las aplicaciones sean provis- 
tos por terceros (de experiencia demostrable en el 
MERCOSUR) e integrados a la plataforma común 
por el fabricante del SCADA? 

c2) En caso afirmativo ¿es necesario acreditar 
antecedentes de cada uno de los componentes? 

RESPUESTA: Pregunta a): Se refiere a ambas 

Pregunta b): 

b1) Pueden ser de distintos proveedores pero la 
interfaz gráfica debe ser única. 

b2) Remitirse al pliego. 

Pregunta c): 

d) Si 

c2) Si 

Consulta N° 128 

Referencia: Parámetros de evaluación de la tec- 
nología SCADA 

Documentos de Referencia: Pliego de Cláusu- 
las Especiales, Renglón 4, Punto 20.2 

Consulta: 

a) Entendiendo como failover al cambio de swit- 
ch de servidores en un mismo sitio ¿podrían es- 
pecificar las características básicas del failover so- 
iicitado? Ej. arquitectura básica de monitoreo, ca- 
racterísticas de la sincronización de base de da- 
tos entre servidores, tiempos aceptables de swit- 
ching, ajuste automático de los clientes, tiempos 
aceptables de ajuste, otros que se consideren im- 
portantes. 

b) Se incluye como failover el concepto del cam- 
bio de sitio (siteover). ¿Con qué características bá- 
sicas? 

RESPUESTA: a) Parámetros acordes con la na- 
turaleza de la aplicación serán evaluados a nivel 
de Propuesta. 

b) A criterio del Proveedor y será evaluado a ni- 
vel de Propuesta. 

Consulta N° 129 

Referencia: Sistema SCADA 

Documentos de Referencia: GNEA-IB-I-SP- 
000061 SCADA SYSTEM - Technical specification. 

Consulta: 

a) En el punto 6.1 solicita una lista de protoco- 
los que debe satisfacer el SCADA dentro de la cual 
debe incluirse el "MODBUS (y variantes)". Al res- 
pecto, se pregunta ¿cuáles son las variantes de 
MODBUS solicitadas? ¿Qué otros protocolos se 
deben incluir obligatoriamente en la lista? 

b) En el punto 6.6.7 "NMS" se solicita capacidad 
del sistema SCADA, para conectarse al NMS a pro- 
veer. ¿Qué trabajos deberán ser provistos en este 
sentido? ¿Se usarán las estaciones de operación 
del SCADA, para monitorear y/o comandar la red? 
O viceversa ¿se usarán estaciones dei NMS, para 
monitorear parámetros de los equipos del SCADA? 

c) En el punto 6.9 "Advanced Application Soft- 
ware". ¿Cuáles son los parámetros funcionales y 



los respectivos desvíos máximos, que para los mó- 
dulos On Line Model, Scrapper Tracking y Leak 
Detection en el gasoducto GNEA, que se conside- 
rarán aceptables durante el commissioning de la 
aplicación? 

d) En el punto 6.9.8 "Interface with Administrati- 
ve Systems" ¿Cuáles son los sistemas que debe- 
rán tener interfaces con el sistema SCADA? ¿Cuá- 
les son las especificaciones técnicas de dichas in- 
terfaces? 

RESPUESTA: a) Se deben preveer todas las va- 
riaciones necesarias para comunicase con todos 
los equipos instalados. El software debe tener la 
capacidad de incorporar nuevos protocolos en for- 
ma transparente. 

b) Si bien debe ser posible en modo de lectura, 
la operación solo será realizable desde la estación 
de ingeniería. 

c) Serán los suministrados por el Proveedor y 
se analizarán a nivel de Propuesta. 

d) En esta etapa no se encuentran definidos to- 
dos los sistemas. El SCADA deberá tener capaci- 
dad de interfaz, vía diferentes herramientas como 
por ejemplo XML de Web Service, etc. 

Consulta N° 130 
Referencia: Sistema SCADA 
Documentos de Referencia: GNEA-IB-G-ME- 
000002 Base de Diseño Rev. 4. 
Consulta: 

a) En el punto 7. 1.1. se indica que el sistema 
SCADA dispondrá de "doble red LAN". De acuerdo 
a lo indicado en otros documentos los servidores 
en esa red deberá conectarse a otras aplicaciones 
corporativas (SAP o NMS entre otros). 

b) ¿Cuál es la arquitectura de networking, re- 
querida desde el punto de vista de la seguridad 
informática? 

RESPUESTA: a) El sistema de SCADA debe con- 
siderarse un sistema aislado. Se deberán interco- 
nectar los puntos de conexión de éste con el siste- 
ma administrativo de ENARSA. 

b) Será ENARSA el encargado de establecer los 
medios y la política de seguridad informática. 

Consulta N° 131 

Referencia: Sistema de Telefonía. 

Documentos de Referencia: Especificaciones 
Técnicas, punto 4.2. 

Consulta: 

En relación al punto 4.2 Especificaciones Técni- 
cas, solicitamos confirmar que se aceptará que el 
producto cotizado solo soporte SIP nativo. 

RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego. 

Consulta N° 132 

Referencia: Sistema de Telefonía. 

Documentos de Referencia: Especificaciones 
Técnicas, punto 6.2 y 8.2.3. 

Consulta: 

En la especificación técnica SUBSISTEMA DE 
TELEFONÍA, en los ítems 6.2 y 8.2.3 observamos 
la solicitud de protocolos propietario como por 
ejemplo CDP o protocolos de ruteo IGRP/EIGRP. 
Les agradeceremos confirmar que se aceptaran 
otros protocolos. 

RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego. 

Consulta N° 133 

Referencia: Instalación y comisionado de los 
equipos. 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas - Renglón 4 - Capítulo 3, sub-ítem 
6: Construcción 

Consulta: 

El servicio de instalación y el comisionado de 
los equipos incluidos en el renglón 4 ¿debe ser 
incluido por el adjudicatario del renglón 4 o bien 
será realizado por un tercero? 

RESPUESTA: La instalación de los equipos co- 
rresponde a EPC-1,2 y 3. El comisionado de con- 
trol y comunicaciones es del EPC 4. 

Consulta N° 134 

Referencia: Control y comunicaciones. 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas - Renglón 4 - Capítulo 3, sub-ítem 
6: Construcción 

Consulta: 

Si el alcance de los trabajos incluye los mencio- 
nados en el punto anterior, solicitamos aclarar si 
es que los mismos deberán ser cotizados bajo un 
monto global o bien según un preciado de costo 
horario/diario. 

RESPUESTA: La cotización es global. 

Consulta N° 135 

Referencia: Control y comunicaciones. 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas - Renglón 4 - Capítulo 3, sub-ítem 
6: Construcción 

Consulta: 

Clarificar si la provisión del Renglón 4 incluye el 
suministro de los shelters. 

RESPUESTA: A EPC 4 le corresponde el sumi- 
nistro de los shelters. 

Consulta N° 136 

Referencia: Control y comunicaciones. 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas - Renglón 4 - Capítulo 3, sub-ítem 
6: Construcción 

Consulta: 

Clarificar si los equipos a ser suministrados de- 
ben ser montados dentro de los shelters antes de 
ser despachados a sitio. 



RESPUESTA: Según lo indicado en el Informe 
N° 102, EPC 4 evaluará la conveniencia de montar 
los equipos antes o después de su despacho. 

Consulta N° 137 

Referencia: Control y comunicaciones. 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas - Renglón 4 - Capítulo 3, sub-ítem 
6: Construcción 

Consulta: 

Si la respuesta es afirmativa, favor de confirmar 
que los equipos deben ser montados dentro de los 
shelters, por parte del proveedor del renglón 4. 

RESPUESTA: Los equipos deben ser montados 
por EPC 4. 

Consulta N° 138 

Referencia: Control y comunicaciones. 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas - Renglón 4 - Capítulo 3, sub-ítem 
6: Construcción 

Consulta: 

Solicitamos indicar cuál es la planilla de cotiza- 
ción ítemizada para el Renglón 4 

RESPUESTA: Consideramos que no se trata de 
una pregunta técnica. Por favor responder ENAR- 
SA. 

Consulta N° 139 

Referencia: Subsistema de transmisión. 

Documentos de Referencia: Documento GNEA- 
IB-l-SP-000072, Punto 4.3 

Consulta: 

Se indica en los puntos 1, 2, 3, 4, 7 y 8, deberá 
ser de la modalidad activo más reserva. 

La consulta es ¿en las Válvulas de Bloqueo (pun- 
to 4) se requiere que soporte esa modalidad de 
funcionamiento o también que se provea ese equi- 
po redundante? La misma consulta es para todos 
ios puntos ADM si se requiere que soporte moda- 
lidad de funcionamiento tipo activo más reserva o 
proveer en todos los puntos los equipos redundan- 
tes. 

Favor aclarar. 

RESPUESTA: Solamente en esos puntos tanto 
los ADM como los Routers serán de la modalidad 
activo más reserva o sea que conectados de tal 
manera que ante falla del activo, actúe automáti- 
camente la reserva 

Consulta N° 140 

Referencia: Subsistema satelital. Topología ge- 
neral del sistema. Documentos de Referencia: 

Documento GNEA-IB-l-SP-000074 

Consulta: ¿De no existir un enlace terrestre con- 
fiable de Frame Relay. Entre Mosconi y CABA, es 
viable una solución satelital en esos puntos? 

RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el plie- 
go- 

Consulta N° 141 

Referencia: Sistema de Comunicaciones de 
GNEA 

Documentos de Referencia: Documento GNEA- 
IB-l-SP-000072, Página 7. 

Consulta: 

En la descripción de los multiplexores se solici- 
ta una amplia variedad de servicios. Entendemos 
que esto se refiere a la capacidad de los equipos 
de prestar dichos servicios, pero que sólo se 
equiparán efectivamente de acuerdo a las necesi- 
dades específicas de cada nodo. Por favor ratificar 
o rectificar nuestra interpretación. 

RESPUESTA: Si, es correcta la interpretación. 

Consulta N° 142 

Referencia: Sistema de Comunicaciones de 
GNEA 

Documentos de Referencia: Documento GNEA- 
IB-l-SP-000072, Página 7. 

Consulta: 

En la descripción de los multiplexores se solici- 
tan, además de los servicios típicos de acceso a 
la jerarquía STM-1, servicios de canales analógi- 
cos de telefonía (troncales de 4 hilos con señali- 
zación E&M, interfaces de abonados remotos de 
telefonía analógica a 2 hilos FXS/FXO) y canales 
de datos serie de baja velocidad (V.11, V.35, RS 
232, etc.). Interpretamos que se solicitan multi- 
plexores que, además de su función SDH STM-1 
(ampliable a STM-4) deben tener la posibilidad de 
incluir, dentro del mismo equipo y dentro del mis- 
mo sistema de gestión, las interfaces de servicios 
mencionadas. Por favor confirmar si nuestra inter- 
pretación es correcta. 

RESPUESTA: Si, es correcta la interpretación. 

Consulta N° 143 

Referencia: Sistema de Transmisión Óptica del 
GNEA 

Documentos de Referencia: Documento GNEA- 
IB-l-SP-000072, Página 9. 

Consulta: 

En el sistema de transmisión óptica SDH se 
solicita una configuración activo más reserva o 
cluster para todos los nodos SDH excepto los de 
los nodos de trampeo y las estaciones de medi- 
ción. Debido a que no es terminología de SDH 
(no concuerda con ninguno de los tipos de segu- 
rización de las normas ITU-T sobre SDH) no sa- 
bemos cómo interpretar dicho requerimiento. De- 
bemos interpretar que la necesidad es de dupli- 
car los equipos estableciendo dos anillos colap- 
sados con dos multiplexores en cada nodo? Sí 
esto es así la cantidad de multiplexores a pro- 
veer resulta ser: 
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Con aclaración Circ. 9 Con duplic. de equipos 



BM3 


1 


BM1 


1 


EC1,2,3 


3 


VB 


32 


Nodos Tramp 


.12 


Est. Med. 


21 


BM2 


1 


PF AR/BO 


2 


Total 


73 



1 
1 

3 

32 

12 

4 

1 

2 

56 



Por favor confirmar o rectificar. 

RESPUESTA: Lo requerido en el punto 3.3 para 
los puntos 1 , 2, 3, 4, 7, y 8 es la provisión de equipos 
"Activo más Reserva o Cluster", conectados de ma- 
nera que ante la falla del activo actúe automática- 
mente la reserva. 

Consulta N° 144 

Referencia: Especificaciones sobre routers del 
GNEA 

Documentos de Referencia: Documento GNEA-IB- 
l-SP-000072, Página 12 

Consulta: 

En las especificaciones sobre routers se solicita 
una configuración activo más reserva o cluster. La 
consecuencia directa de este requisito es la duplica- 
ción de todo el hardware. Por favor ratificar o rectifi- 
car nuestra interpretación. 

RESPUESTA: Lo requerido en el punto 4.3 para 
los puntos 1 , 2, 3, 4, 7 y 8, es la provisión de equipos 
"Activo más Reserva o Cluster, conectados de ma- 
nera que ante la falla del activo actúe automática- 
mente la reserva. 

Consulta N° 145 

Referencia: Coordenadas del sistema de cabece- 
ra. 

Documentos de Referencia: Documento GNEA-IB- 
l-SP-000077 

Consulta: 

Por favor informar con precisión las coordenadas 
de los tres sitios del sistema de cabecera. En la res- 
puesta a la Consulta 74 (Circular 9) se afirma que 
dichas coordenadas están en la documentación (Ren- 
glón 1), sin embargo no se encuentran allí. 

RESPUESTA: Ver Planimetría de los renglones 
solicitados. 

Consulta N° 146 

Referencia: Subsistema de telefonía.. 

Documentos de Referencia: Documento GNEA-IB- 
l-SP-000073 

Consulta: 

a) En el punto 3.1 de la especificación del subsis- 
tema de telefonía se menciona que los servidores 
de telefonía deberán estar en la configuración "acti- 
vo más reserva o cluster". 

¿Esta configuración se refiere a la segurización 
que tendrán entre si los 2 servidores de telefonía (el 
del Centro de Operaciones y en el de Contingencia), 
o a la que tendrá cada uno de los servidores en es- 
tos 2 sitios? En este último caso, por favor informar 
si esto también aplica al servidor que se pide para la 
Oficina Bs As. 

b) Con respecto a los gateways tenemos la misma 
consulta. 

RESPUESTA: a) La configuración debe ser Clus- 
ter para cada Centro. 

b) ídem a) 

Consulta N° 147 

Referencia: Switches y routers. 

Documentos de Referencia: Documento GNEA-IB- 
l-SP-000072, Pág. 12 

Consulta: 

Existen ambigüedades en la necesidad o no de 
proveer PoE en todos los switches y routers. Por fa- 
vor aclarar si efectivamente debe proveerse esta fun- 
ción en todos los equipos. 

RESPUESTA: Se ruega clarificar la pregunta. 

Consulta N° 148 

Referencia: Línea de alimentación eléctrica a CCO 
Esperanza 

Documentos de Referencia: Pliego de Condicio- 
nes Técnicas Renglón 3. 

Consulta: 

En el apartado 6.15.2 CENTRO DE CONTROL 
OPERATIVO ESPERANZA Y BASE DE MANTENI- 
MIENTO ESPERANZA del Pliego EPC 3 — PLIEGO 
DE CONDICIONES TÉCNICAS - RENGLÓN 1, ES- 
TACIÓN COMPRESORA EC 3, BM Y CCO, define 
que la entrada de energía al predio se tomará desde 
la línea de 33kV que se encuentra sobre la ruta 70 y 
correspondiente a la Empresa Provincial de Energía 
de Santa Fe. 

Se solicita por favor que nos definan: 

• Longitud de la linea que se debe considerar para 
realizar la alimentación en 33 kV 

• Características constructivas que debe cumplir 
esa línea (tipo de postes; aisladores, etc.) 

• Traza tentativa de la línea. 

RESPUESTA: Las definiciones solicitadas son re- 
sueltas en la Ingeniería de Detalle a elaborar por el 
Oferente, basado en la Ingeniería Básica suminis- 
trada y los requerimientos de los Entes intervinien- 
tes. 

Consulta N° 149 

Consulta: 



2 

2 

6 

64 

12 

4 

2 

4 

96 



En el Folio 50, del Pliego de Cláusulas Especia- 
les, se define textualmente: 

"Los oferentes deberán cumplir con este Pliego, la 
totalidad de las normas y marcos legales vigentes a 
nivel Municipal, Provincial y Nacional, que rigen en 
el territorio de la República Argentina en materia de 
Protección Ambiental." 

"Asimismo darán cumplimiento a lo establecido en 
al totalidad de los procedimientos y Recomendacio- 
nes emanadas de los estudios ambientales, a saber 
Estudio Ambiental Previo, Estudio de Impacto Am- 
biental y en particular el Programa de Gestión Am- 
biental." 

"En relación con esta documentación, contará con 
copia de todos los Procedimientos y Normativa apli- 
cable en cada uno de los obradores que se proyecte 
instalar a lo largo de la traza a ejecutar" 

En consideración a lo escrito surge claramente que 
será obligación del Oferente, para presentar su pro- 
puesta, tomar conocimiento de todo lo establecido 
en relación a este tema. 

En la documentación contenida en el Pliego Lici- 
tatorio se ha ubicado únicamente la documentación 
concerniente al Estudio Ambiental Previo y no es- 
tando incluidos los Procedimientos y Recomenda- 
ciones emanadas de los estudios ambientales ni los 
contenidos del Estudio de Impacto Ambiental, ni del 
Programa de Gestión Ambiental, y tampoco se cuen- 
ta con copia de todos los Procedimientos y Norma- 
tivas aplicables a cada uno de los obradores que se 
proyecte instalar tal como se detallara en el Artícu- 
lo 37.- Es por ello que, en vista de la importancia de 
los análisis a efectuar para justipreciar ios alcances 
monetarios que conlleva su cumplimiento, se solici- 
ta: 

Solicitamos a ENARSA se entregue la documen- 
tación necesaria con no menos de 30 días de ante- 
lación a la fecha de apertura prevista. 

RESPUESTA: La documentación solicitada fue 
entregada oportunamente con la compra del Pliego 
Licitatorio en formato digital (CD). 

Consulta N° 150 

Referencia: Multiplexores ADM 

Documentos de Referencia: GNEA-IB-l-SP-000072 
"Subsistema de Transmisión" 

Para el caso de los multiplexores ADM, en la tabla 
de cantidades, punto 3.3, debajo de la misma se 
solicita según se cita a continuación: "En los puntos 
1, 2, 3, 4, 7 y 8 deberán ser en la modalidad activo 
más reserva o cluster". 

Consulta: 

Entendemos que se requiere un equipo activo más 
uno de reserva sin conectar, a reemplazar solo en 
caso de falla del principal activo. De ser así indicar si 
se requiere igual cantidad de equipos que los acti- 
vos en todos esos sitios, o una cantidad total menor. 
Por favor confirmar. 

RESPUESTA: Lo requerido para los puntos 1, 2, 
3, 4, 7 y 8, es la provisión de equipos "Activo más 
Reserva o Cluster", conectados de manera que ante 
la falla del activo, actúe automáticamente la reserva. 

Consulta N° 151 

Referencia: Provisión de Routers 

Documentos de Referencia: GNEA-IB-l-SP-000072 
"Subsistema de Transmisión" 

Para el caso de los Routers en la tabla de cantida- 
des, punto 4.3, debajo de la misma se solicita según 
se cita a continuación: "En los puntos 1 , 2, 3, 4, 7 y 8 
deberán ser en la modalidad activo más reserva o 
cluster". 

Consulta: Por favor aclarar si se requiere un equi- 
po activo más uno de reserva sin conectar, a reem- 
plazar solo en caso de falla del principal activo, o 
uno conectado y otro de reserva funcionando en for- 
ma redundante. En caso de ser un equipo de reser- 
va sin conectar, indicar si se requiere igual cantidad 
de equipos que los activos en todos esos sitios, o 
una cantidad total menor. 

RESPUESTA: Lo requerido en el punto 4.3 para 
los puntos 1 , 2, 3, 4, 7 y 8, es la provisión de equipos 
"Activo más Reserva o Cluster", conectados de ma- 
nera que ante la falla del activo actúe automática- 
mente la reserva. 

Consulta N° 152 

Referencia: Provisión de Consolas de Operación 

Documentos de Referencia: Pliego Especificacio- 
nes Técnicas Renglones 1,2,3,4 

Consulta: 

Confirmar dentro del alcance de qué renglón se 
encuentra: 

Provisión de consolas de Operación (muebles de 
consola) en salas de control de Estaciones Compre- 
soras 

Montaje de consolas en CCO y CCC 

Montaje de consolas en Estaciones Compresoras 



RESPUESTA: La provisión de muebles de conso- 
la y su respectivo montaje corresponde a los EPC- 
1/2/3. El contratista del EPC-4 deberá proveer la es- 
pecificación correspondiente para su compra. 

Consulta N° 153 

Referencia: Provisión de CPU redundantes 

Documentos de Referencia: GNEA-IB-I-SP- 
0000062 "Local Control Systems" 

Según el punto 5.3 se especifica que los PLC's, 
en general, deben disponer de CPU redundantes. 

Consulta: La consulta es para que aclaren si en el 
caso de los PLC de Seguridad SIL 3, se requiere 
que el mismo disponga de un módulo de CPU con 
dos procesadores realizando votación y capacida- 
des de diagnósticos (adhiriendo así a la norma IEC 
61511), o si además de cumplir esta norma se re- 
quiere doble módulo de CPU como módulos inde- 
pendientes uno de otro. 

RESPUESTA: El PLC de seguridad (ESD) debe 
cumplir con la certificación SIL 3. Diversos provee- 
dores lo pueden implementar según su tecnología. 

Consulta N° 154 

Referencia: Provisión de Fibra Óptica 

Documentos de Referencia: Matriz de interfases 

Consulta: De acuerdo a lo indicado en la Circular 
Aclaratoria N° 009/2008, Consulta N° 88, hemos ana- 
lizado la matriz de interfases y de este examen con- 
cluimos que la ingeniería de tendido y conexionado, 
el conectorizado y las pruebas/certificación de la Fi- 
bra Óptica de todo el gasoducto, queda a cargo de 
los EPC-1, EPC-2 y EPC-3. Por lo tanto el límite de 
batería para el renglón 4, EPC-CC será la patchera 
de fibra óptica en todos los sitios correspondientes 
dónde se deban interconectar los equipos ADM SDH. 

Por favor, confirmar si nuestra presunción es co- 
rrecta. 

RESPUESTA: La presunción es correcta. 

Consulta N° 155 

Consulta: 

El Art. 17.4 de la Circular N° 1 dispone respecto 
de los antecedentes mínimos económico-financie- 
ros que, en caso de que el oferente fuera una UTE o 
un Consorcio, las condiciones financieras se ponde- 
rarán entre las firmas que los componen en función 
de la participación de cada una de ellas. 

Al respecto, se consulta si resulta posible para el 
caso de presentarse una UTE o Consorcio, que los 
antecedentes sean acreditados conforme lo previsto 
en el mencionado Artículo o bien mediante el cum- 
plimiento por parte de al menos uno de los integran- 
tes de la UTE o Consorcio de la totalidad de los mon- 
tos mínimos allí requeridos (Patrimonio Neto, Ventas 
Brutas, Liquidez y Endeudamiento) 

RESPUESTA: La Circular Aclaratoria N° 1 esta- 
blece que en caso que el oferente sea una UTE o 
Consorcio los antecedentes mínimos económico-fi- 
nancieros se ponderarán entre las firmas que los 
componen en función de la participación de cada una 
de ellas en el mencionado Consorcio o UTE, por lo 
tanto no es posible acceder a vuestro pedido. 

Consulta N° 156 

Referencia: Banda de comunicaciones 

Documentos de Referencia: Pliego Especificacio- 
nes Técnicas, Renglón 4 

Consulta: Dado que el pliego primero menciona 
VHF y luego UHF; no queda claro cuál es la banda 
solicitada. Si realmente es UHF, considerar: 

a) La potencia requerida tanto en portátiles, móvi- 
les y repetidoras tendría que cambiar (en el pliego 
figura 5,50 y 50w respectivamente), dado que por 
normalización internacional (incluso OMS), no se 
utilizan esas potencias en UHF. 



b) Respecto a la sensibilidad de la repetidora, debe 
cambiar. Piden 0,25 uV cuando generalmente, en una 
repetidora nativa (no armada con 2 equipos móviles) 
es mayor (por ejemplo es 0,32 uV). 

RESPUESTA: La banda que se utiliza es VHF. 

Consulta N° 157 

Consulta: 

Después de estudiar la información oficial del Ser- 
vicio Meteorológico Nacional para la Estación Tarta- 
gal Aero, en la provincia de Salta, a 40km de distan- 
cia de la Estación de Compresión N° 1 , para los años 
2004, 2005 y 2006, hemos notado que la temperatu- 
ra promedio del mes más caliente es de 32,07°C, y 
la temperatura anual promedio es de 25,4°C, como 
se demuestra en los documentos adjuntos. 

Estos datos nos hacen un llamado de atención 
cuando los comparamos con aquellos de la tempe- 
ratura de diseño estipulados en el pliego para la EC 
N° 1 , es decir 40°C, la cual es 8°C mayor que la 
temperatura promedio del mes más caliente y 15°C 
superior a la media anual de los años antes mencio- 
nados. Estas diferencias de temperatura para el di- 
seño pueden resultar en la selección de un turbo- 
compresor que no sería la más efectiva en cuanto a 
los costos, especialmente en la operación de un ga- 
soducto, donde cualquier variación no prevista du- 
rante el día por falta de suministro de gas, falta de 
potencia, parada de emergencia de un turbogenera- 
dor, etc., es fácilmente recuperable durante las próxi- 
mas horas, especialmente durante la noche cuando 
la potencia disponible es mayor y el manejo de gas 
puede ser aumentado. 

La temperatura máxima del día habitualmente no 
supera los 5°C sobre la temperatura promedio del 
día, y generalmente no dura más de 3 horas, lo que 
hace posible la recuperación de cualquier pérdida 
de transmisión que pudiese haberse encontrado. 

Basados en los puntos antes expuestos, conside- 
ramos que las diferencias de temperatura de diseño 
solicitadas estarán generando costos adicionales in- 
necesarios para el proyecto y su operación. Por tal 
motivo solicitamos a Enarsa S.A. reconsidere las tem- 
peraturas de diseño a aquellas registradas en las 
estadísticas oficiales del Servicio Meteorológico Na- 
cional para la zona y así lograr la optimización en la 
selección de los turbogeneradores y los costos capi- 
tales asociados. 

RESPUESTA: Habiendo considerado los concep- 
tos expuestos en la consulta, nuestra apreciación es 
la siguiente: 

La Ingeniería Básica fue desarrollada para cum- 
plir con un transporte ajustado a los contratos de 
compra de gas natural a Bolivia, y venta de ese flui- 
do a clientes nacionales. 

Estos compromisos establecen volúmenes hora- 
rios de recepción y entrega que son críticos para el 
país, siendo por ello la confiabilidad el atributo per- 
seguido. 

Como la turbina de gas es muy sensible a la tem- 
peratura ambiente, hemos puesto especial énfasis a 
los cambios de esta variable al momento de selec- 
cionar los equipos, tomando en cuenta la condición 
más exigente, esto es las temperaturas máximas dia- 
ria, y no la temperatura media diaria. 

Tal como se indica, en los últimos 3 años la tem- 
peratura media no superó 32°C, pero es importante 
destacar que las temperaturas máximas diarias su- 
peran largamente ése valor. Un ejemplo de ello se 
registra en la Estación Meteorológica Tartagal, en la 
que la temperatura máxima absoluta para cada mes, 
durante un período de 10 años, han sido las siguien- 
tes: 



ENERO 


42.2°C 


JULIO 


34.4°C 


FEBRERO 


40.2°C 


AGOSTO 


40.7°C 


MARZO 


38.5°C 


SEPTIEMBRE 


43°C 


ABRIL 


34.6°C 


OCTUBRE 


42°C 


MAYO 


33.4°C 


NOVIEMBRE 


43°C 


JUNIO 


31.6°C 


DICIEMBRE 


42.2X 



Por otra parte, debe saberse que el Cálculo Hi- 
dráulico de Transporte, que dimensiona las Estacio- 
nes Compresoras, está realizado considerando el 
Caudal medio a transportar en condiciones estacio- 
nales y sin sobrediseño. 

Las alteraciones diarias del caudal propuestas, 
suponen operar con presiones y relaciones de com- 
presión muy diferentes a los valores registrados cuan- 
do se trabaja con caudales medios estables. 

Un gasoducto es un tren integrado por múltiples 
equipos operando al unísono, y ello se logra toda 
vez que la instalación funciona sin cuellos de botella 
que obstaculicen el transporte continuo del fluido. Su 
propuesta no satisface esa condición. 

Por todo lo expuesto, consideramos que las ob- 
servaciones no se ajustan a las condiciones de con- 
fiabilidad buscadas en este gasoducto; no obstante 
ello, agradecemos su sugerencia. 

Consulta N° 158 

Consulta: 

El art. 17.3 de la Circular Aclaratoria Sin Consulta 
N° 001/2008 establece que: "Deberá presentarse 
documentación que acredite la construcción de ga- 
soductos en los últimos 10 años en diámetros no 
inferiores a 24 pulgadas (...) Los antecedentes de 
construcción podrán haberse realizado en forma in- 



dividual o bien por una UTE o Consorcio. En el su- 
puesto de presentar el oferente antecedentes en los 
cuales haya participado asociado con otras empre- 
sas en una UTE o Consorcio, para valerse de dichos 
antecedentes, deberá acreditar una participación, en 
esa UTE o Consorcio, no inferior al 30%. El cálculo 
de la longitud construida en esa obra, se efectuará 
tomando el porcentaje de participación del oferente 
en la UTE o Consorcio". 

En relación a dichos requisitos, nos permitimos 
destacar aquí, que la falta de inversión que ha sufri- 
do nuestro país en materia de infraestructura hidro- 
carburífera comprende el período requerido por Uds. 
a fin de acreditar experiencia en la construcción de 
gasoductos. 

Es por ello que, tratándose nuestra compañía de 
una empresa nacional, y en virtud de lo prescripto 
por el Art. 8 o de la Ley N° 18.875 de "Compre Nacio- 
nal", párrafo segundo que señala que en las licitacio- 
nes internacionales no podrá incluirse condiciones 
que explícita o implícitamente pudieran discriminar 
en contra de las empresas locales, se solicita tenga 
a bien de suprimir en el mencionado Art. 17.3 de la 
Circular N° 1, las exigencias referidas a la limitación 
de diez años; el porcentaje mínimo exigido respecto 
de la participación en UTE o Consorcio (30%); y la 
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aplicación del porcentaje de participación en UTE 
o Consorcio en relación al cálculo de la longitud 
construida, todo ello respecto de los anteceden- 
tes que el oferente hubiera ejecutado en una UTE 

Consorcio; a fin de garantizar el cumplimiento y 
los objetivos de las prescripciones que regulan el 
Régimen del Compre Nacional estipulado en la 
precitada Ley. 

RESPUESTA: Para construir el Gasoducto 
GNEA, ENARSA ha considerado concursar a las 
empresas que reúnan en la actualidad las mejo- 
res capacidades para ejecutar una obra de este 
tipo. 

Por esa razón, hemos considerado que las em- 
presas ejecutoras deben mostrar antecedentes to- 
mando en cuenta aspectos tecnológicos y huma- 
nos actuales. Las tecnologías utilizadas en la úl- 
tima década difieren de los equipos y materiales 
usados con anterioridad, motivos por los cuales 
limitamos la presentación de ofertas a empresas 
que dominen la técnica actual, no las utilizadas 
con anterioridad. 

Entendemos también que las modernas tecno- 
logías de construcción deben ser ejecutadas con 
recursos humanos experimentados. La limitación 
de 10 años tiende a evitar también la participa- 
ción de personal clave inexperto. 

Consulta N° 159 

Referencia: Interruptores de potencia 

Documentos de Referencia: GNEA-IB-I-SP- 
000001/GNEA-IB-1-SP-000002 

Consulta: El Pliego al referirse a las Estacio- 
nes Compresoras indica que el neutro será co- 
nectado rígido a tierra. En las Especificaciones 
Técnicas: GNEA-IB-E-SP-000001 Rev. 1, ET GE- 
NERADOR DE EMERGENCIA y GNEA-IB-E-SP- 
000002, Rev.1, ET GENERADORES PRINCIPA- 
LES, establecen que los generadores principales 
y el de emergencia deben ser conectados a tierra 
a través de una resistencia. Por lo cual, se obser- 
va una discrepancia en el tratamiento de la co- 
nexión del neutro en las instalaciones. Por esta 
circunstancia solicitamos por favor, se nos indi- 
que cuál es el criterio que se debe seguir en el 
conexionado del neutro en las instalaciones de 
las Estaciones Compresoras. 

Asimismo solicitamos por favor nos aclaren, de 
prevalecer el uso de resistencia para la conexión 
del centro de estrella de los generadores, si ese 
tratamiento también se debe seguir para los equi- 
pos de emergencia a instalar en los CCC y CCO. 

RESPUESTA: Los criterios indicados en los plie- 
gos licitatorios, tanto para las Estaciones Com- 
presoras como para los Centros de Control Ope- 
rativo y de Contingencia, son los siguientes: 

1. Los generadores tanto principales como de 
emergencia, deben tener su neutro conectado a 
tierra a través de una resistencia. 

2. Todas las restantes instalaciones eléctricas, 
deberán diseñarse con el neutro conectado rígi- 
damente a tierra. 

Consulta N° 160 

Referencia: Interruptores de potencia 

Documentos de Referencia: GNEA-IB-I-SP- 

000001 / GNEA-IB-l-SP-000002 /GNEA-IB-I-SP- 
000003 

Consulta: En las Especificaciones Técnicas 
GNEA-IB-E-SP-000001, Rev.1, ET GENERADOR 
DE EMERGENCIA y GNEA-IB-E-SP-000002, 
Rev.1, ET GENERADORES PRINCIPALES, espe- 
cifican que en el tablero de transferencia, control, 
protección y medición, los interruptores de poten- 
cia de cada máquina deben ser tetrapolares, mien- 
tras que en el documento GNEA-IB-E-SP-000003, 
Rev.1, ET TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, se indi- 
ca que los interruptores deben ser tripolares. 

Entendemos que, de prevalecer lo establecido 
en la ET de los generadores, en el tablero de dis- 
tribución principal de las estaciones compreso- 
ras, los interruptores no deberían ser tetrapola- 
res. Solicitamos por favor, tengan a bien confir- 
mar o rectificar nuestro entendimiento. 

RESPUESTA: Los criterios indicados en los plie- 
gos licitatorios son los siguientes: 

1. Los tableros de transferencia, control y pro- 
tección de los generadores, tanto principales 
como de emergencia, deben diseñarse con inte- 
rruptores Tetra polares. 

2. Todas las restantes instalaciones eléctricas 
deberán diseñarse con interruptores Tripolares. 

Consulta N° 161 

Consulta: Con referencia a la Respuesta N° 1 1 7 
de la Circular Aclaratoria N° 11/2008, mediante 
la cual se prorroga la fecha de presentación de 
ofertas hasta el 30 de Junio de 2008, se solicita 
confirmar o rectificar la fecha del 15 de Diciem- 
bre de 2009 para alcanzar la condición de "LIS- 
TOS PARA FUNCIONAR". 

RESPUESTA: Para los 4 renglones el Plazo de 
Ejecución es de 18 meses a partir de la firma del 
Contrato. 

Consulta N°162 

Referencia: Sistema de comunicaciones digital 

Documentos de Referencia: Pliego Especifica- 
ciones Técnicas Renglón 4 

Consulta: ¿Debe poder migrase obligatoriamen- 
te a digital? En este particular y teniendo en cuen- 
ta la tecnología actual, surgen las siguientes du- 
das: 



a) Se acepta la cotización de un sistema nativo 
digital; dado que no existiría una necesidad de 
posterior actualización. 

b) Sistema nativo analógico, con todos los ser- 
vicios que puede brindar actualmente un digital. 

RESPUESTA: Se solicita ajustarse estrictamen- 
te a lo que especifica el Pliego. 

Consulta N° 163 

Referencia: Canales de voz 

Documentos de Referencia: Pliego Especifica- 
ciones Técnicas Renglón 4 

Consulta: ¿Cuántos canales de voz requieren por 
sitio? 

Surge la duda por la cantidad de prestaciones 
solicitadas; a saber, comunicaciones privadas; co- 
municaciones con líneas telefónicas y de grupo. 
Considerar que, dependiendo de la tecnología, en 
cada sitio de repetición es necesario un canal de 
control, además de los canales de voz. 

RESPUESTA: Se sugiere ajustarse estrictamen- 
te a lo que solicita el Pliego. 

Consulta N° 164 

Referencia: Enlaces radiales 

Documentos de Referencia: Pliego Especifica- 
ciones Técnicas Renglón 4 

Consulta: ¿Los enlaces deben realizarse man- 
datoriamente bajo norma E&M o puede usarse 
otra norma que garantice igual o mejor presta- 
ción? 

RESPUESTA: No es mandatario E&M, siempre 
que la norma que se utilice sea homologada por 
el ITU. 

Consulta N° 165 

Referencia: Cobertura de enlaces radiales 

Documentos de Referencia: Pliego Especifica- 
ciones Técnicas Renglón 4 

Consulta: ¿La cobertura debe realizarse para 
los móviles o los portátiles? 

RESPUESTA: La cobertura debe realizarse para 
los portátiles. 

e. 10/06/2008 N° 3110/08 v. 10/06/2008 



SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN 



LAVANDERÍA, LIMPIEZA, TENIDO 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2008 
Expediente N° 520-2008-03408-8-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública N° 
05/08 - UGL IX - Rosario para la contratación 
del servicio de lavado y planchado de ropa para 
los Policlínicos PAMI I y PAMI II, sitos en la 
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, por 
el término de doce (12) meses. 

Valor del pliego: Sin costo 

Pliegos: En la página del Instituto: 
www.pami.org.ar - Compras — UGL'S - Licitación, 
Concursos o Trámites - N° Correspondiente. 

Consultas y presentación de ofertas en: UGL 
IX - Rosario - División Compras - San Lorenzo 
926 (2000) - Rosario, de lunes a viernes en el 
horario de 07 a 14 horas, de acuerdo a lo estipu- 
lado por el Pliego de Bases y Condiciones Parti- 
culares, Especificaciones Técnicas y Anexos. 

Lugar de apertura: UGL IX - Rosario - División 
Compras - San Lorenzo 926 (2000) - Rosario, de 
lunes a viernes en el horario de 07 a 14 horas 

Apertura: 19/06/2008 

Hora: 11:00 hrs. 

www.pami.org.ar. 

e. 09/06/2008 N° 3012/08 v. 10/06/2008 



LIMPIEZA 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 58/2008 

Expediente N° 0256554/07 

ASUNTO: Servicio de limpieza de edificios 
varios de AFIP. 

Lugar de apertura: Hipólito Yrigoyen 370, 5to. 
Piso, Of. 5830 

Fecha de apertura: 02/07/2008 - Hora de aper- 
tura: 11:30 hs 

Valor del pliego: $ 500,00 

Fecha límite para retiro de pliegos: 20/06/2008 

Único día de visita obligatoria: 23/06/2008 

Fecha límite para efectuar consultas por escri- 
to: 24/06/2008 

Lugar de consultas y adquisición de pliegos: De- 
partamento Administración de Compras, sito en 
Hipólito Yrigoyen 370, 5to. Piso, Of. 5830, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 1 0:00 
a 15:30, Tel: 4347-2845/3253/2924- Fax: 4347- 
2843 

e. 09/06/2008 N° 3093/08 v. 10/06/2008 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y 

COMPRAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 004/2008 

Ejercicio: 2008 

Expediente N° 18.047/08 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratación 
del Servicio de Vigilancia Privada, para Comple- 
jo Universitario, Edificio calle Buenos Aires 177, 
Alvarado 551, Museo de Cs. Naturales-Mendoza 
2 en la Ciudad de Salta y Sede Regional Tartagal 

- Dpto. San Martin - Pcia. de Salta. 

Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Con Precio Tope o de Referencia 
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
Dirección de Contrataciones y Compras - Complejo 
Universitario Gral. San Martín - Avda. Bolivia 5150 

- Edificio Biblioteca 2 o Piso - 4400 - Salta o en la 
página web: argentinacompra.gov.ar - Plazo/horario: 
De lunes a viernes de 8.00 a 13.00. 

Costo del pliego: Sin costo 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Dirección 
General de Obras y Servicios - Complejo Universi- 
tario Gral. San Martín - Avda. Bolivia 51 50 - Salta - 
Tel. 0387-4255401 o en la página web: 
argentinacompra.gov.ar - opción "Contrataciones 
Vigentes" - Plazo/horario: De lunes a viernes de 8.00 
a 13.00. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Única- 
mente en Dirección de Contrataciones y Compras, 
Avda. Bolivia 5150 - Edificio Biblioteca - 2 o Piso - 
4400 - Salta. Plazo y horario: Hasta la fecha y hora 
fijadas para el acto de apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Dirección de 
Contrataciones y Compras, Edificio Biblioteca - 2 o 
Piso - Avda. Bolivia 5150 - 4400 - Salta. Plazo/ho- 
rario: 1 9 de junio de 2008 - a las 1 1 .00 hs. 

Observaciones Generales: 

Presupuesto Oficial: $ 737.721,00.- 

Duración de la prestación: 1/08/08 al 30/07/09 con 
opción a prórroga automática de 4 (cuatro) meses 
para 2009 (agosto a noviembre/09). 

El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Par- 
ticulares y Técnicas de este procedimiento podrán 
ser obtenidos con el fin de presentarse a cotizar o 
consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingre- 
sando al Acceso Directo Contrataciones Vigentes y 
en consultas ©obras.unsa.edu. ar 

e. 09/06/2008 N° 2798/08 v. 10/06/2008 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N 2 11 
Expediente N a 73464/15 

OBJETO: Servicio de Vigilancia. 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Maipú 1065, Of 
246 2do. Piso, TE. 0341-4201241 , 2000 Rosario, en 
el Horario de 9 a 12 hs. 

"El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de 
presentarse a cotizar, consultado en el sitio Web de 
la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". 

Lugar, plazos y horario de venta de pliegos: Direc- 
ción General de Contrataciones, Of 246, 2do. Piso, 
de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: Sin valor. 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
General de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General de 
Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Día y hora del acto de apertura: 30-06-2008 a las 
10 hs. 

e. 10/06/2008 N° 31 15/08 v. 11/06/2008 



SEGUROS 



MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
DR. BALDOMERO SOMMER 
LICITACIÓN PRIVADA N° 16/2008 
Expediente N° 140081/2008 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratación 
de Seguro de Mala Praxis. 

Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 



Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
Unidad Oficina de Compras Ruta 24 Km. 23.500 - 
B. El Porvenir, General Rodríguez, Provincia de 
Buenos. Plazo y horario: Lunes a viernes de 8.30 a 
13.00 hs. 

Costo del pliego: Pliego sin valor. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Unidad Ofi- 
cina de Compras Ruta 24 Km. 23.500 - B. El Porve- 
nir, General Rodríguez, Provincia de Buenos. Plazo 
y horario: Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Unidad 
Oficina de Compras Ruta 24 Km. 23.500 - B. El Por- 
venir, General Rodríguez, Provincia de Buenos. Pla- 
zo y horario de presentación: Hasta fecha y hora de 
apertura. 

Cierre de ofertas: 23 de junio de 2008 a las 10.00 
horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Unidad Oficina 
de Compras Ruta 24 Km. 23.500 - B. El Porvenir, 
General Rodríguez, Provincia de Buenos. Día y hora: 
23 de junio de 2008 a las 10.00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones y/o Especifica- 
ciones Técnicas de este procedimiento podrá ser 
obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando en el Ac- 
ceso Directo "Contrataciones Vigentes", bajo la de- 
nominación "Hospital Nacional Dr. Baldomero Som- 
mer". 

e. 09/06/2008 N° 3010/08 v. 10/06/2008 



SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PRIVADA N 5 27/2008 

OBJETO: Desratización, desinsectación y des- 
infección en Embarcaciones de Dragado. 

Lugar de retiro y consulta de pliegos: En la Geren- 
cia de Abastecimiento, Av. Ing. Huergo 431 - Planta 
Baja - Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 15 horas. 

Valor del pliego: $ 30,00 IVA incluido. 

Fecha de apertura y lugar de presentación de ofer- 
tas: El día 26 de junio de 2008 a las 1 1 .00 horas en 
la Sala de Aperturas de la Administración General 
de Puertos - Sociedad del Estado, Planta Baja de la 
dirección mencionada. 

e. 10/06/2008 N° 3121/08 v. 11/06/2008 



SERVICIOS DIVERSOS 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2008 

Expediente N° 251887/2008 

OBJETO: Servicio de limpieza y acarreo de 
documentación para la División Aduana Colón. 

Valor del pliego: Sin costo 

Visita obligatoria: Hasta el 16 de junio, en el hora- 
rio de 08.00 a 14.00 horas. 

Recepción de ofertas: De lunes a viernes de 7:00 
a 15.00 horas, hasta las 10:30 del día de la apertura 
de ofertas. 

Fecha de apertura: 18/06/2008 a las 11.00 horas 

Lugar de apertura: Sección Contabilidad de la 
Aduana Colón, sita en Alejo Peyret 1 14 - Colón - Pro- 
vincia de Entre Ríos. 

Consulta y entrega de pliegos: Sección Contabili- 
dad de la División Aduana Colón, 03447- 
421490/422711 en días hábiles administrativos en 
el horario de 07 a 15 horas. 

e. 09/06/2008 N° 2977/08 v. 10/06/2008 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 24/2008 

Expediente N° 251886/2008 

OBJETO: Servicio de limpieza y acarreo de 
documentación para la División Aduana Concep- 
ción del Uruguay. 

Valor del pliego: Sin costo 

Visita obligatoria: Hasta el 16 de junio, en el hora- 
rio de 08.00 a 14.00 horas. 

Recepción de ofertas: De lunes a viernes de 7:00 
a 15.00 horas, hasta las 10:30 del día de la apertura 
de ofertas. 



Martes 10 de junio de 2008 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 31.423 



Fecha de apertura: 18/06/2008 a las 1 1 .00 horas 
Lugar de apertura: Sección Contabilidad de la 
Aduana Concepción del Uruguay, sita en Estrada N° 
4 - Concepción del Uruguay -Provincia de Entre Ríos 
Consulta y entrega de pliegos: Sección Contabili- 
dad de la División Aduana Concepción del Uruguay, 
(03442) 425540/423916 en días hábiles administra- 
tivos en el horario de 07 a 1 5 horas. 

e. 09/06/2008 N° 2978/08 v. 10/06/2008 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2008 

OBJETO: Servicio Asistencia Técnica para Tor- 
nería y Mecánica en Embarcaciones de Dragado. 

Lugar de retiro y consulta de pliegos: En la Geren- 
cia de Abastecimiento, Av. Ing. Huergo 431 , Planta 
Baja, Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 15 horas. 

Valor del pliego: $ 30,00 IVA incluido. 

Fecha de apertura y lugar de presentación de ofer- 
tas: El día 03 de julio de 2008 a las 1 1 :00 horas, en 
la Sala de Aperturas de la Administración General 
de Puertos - Sociedad del Estado, Planta Baja de la 
dirección mencionada. 

09/06/2008 N° 3004/08 v. 10/06/2008 



BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 17.553 

OBJETO: Contratación de un Servicio de Guar- 
da, Custodia y Administración de Medios Magné- 
ticos. 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: Flo- 
rida 302 7mo. Piso - Compras, Ciudad de Buenos 
Aires. 

Tel/Fax: 4329-8809/10/11 

E-Mail: mkon® bancociudad.com. ar 

Página Web: www.bancociudad.com.ar 

Valor del pliego de condiciones: $ 730.- (Pesos: 
Setecientos Treinta) 

Lugar de presentación de las ofertas: Florida 302 
7mo. Piso - Compras, Ciudad de Buenos Aires 

Apertura: 24/06/2008 a las 12.00 hs. 

e. 06/06/2008 N° 3016/08 v. 12/06/2008 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° CDS-320/2008 

RENGLÓN: Por la contratación del servicio de 
mantenimiento de una (1) cámara fotográfica 
marca FIAR GALAXI GE-30, ubicada en el Depar- 
tamento de Talleres y Depósitos, por el período 
de 1 (un) año a partir del 01/11/2008. 

Consulta de expediente y lugar de presentación 
de los antecedentes: Departamento de Contratación 
de Servicios - Bmé. Mitre 326 - 3 o Piso Local 310, 
Capital Federal, de 10 a 15 hs. y en la página WEB 
del Banco: www.BNA.com.ar.- 

Apertura: Se efectuará el 04/07/2008 a las 11,00 
horas, en el Departamento de Contratación de Ser- 
vicios. 

Valor del pliego: $ 30,00 

e. 09/06/2008 N° 3019/08 v. 10/06/2008 



NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN PRIVADA 
Expediente N° 0000008202 

OBJETO: Servicio de transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos líquidos y sólidos, 
existentes en Playa de Rezago de la CNE. 

Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Abasteci- 
miento y Contrataciones, Arribeños 3619, Piso 5 o - 
1429 - Capital Federal, en el horario de 9,00 a 12,00 
de lunes a viernes hábiles. 

Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia de 
Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 361 9, 5 o 
Piso, Capital Federal. 

Apertura: Gerencia Abastecimiento y Contratacio- 
nes, Arribeños 3619, 5 o Piso, Capital Federal. 

Fecha apertura: 27 de junio de 2008 

Hora: 1 1 ,00 (once) 

Valor del pliego: Sin cargo 

e. 09/06/2008 N° 3020/08 v. 10/06/2008 



CNEA - COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 
LICITACIÓN PUBLICA N 5 27/2008 
Expediente SEDE CENTRAL N°- 293/2008 

OBJETO: Pintura de fachada del edificio de 
Sede Central - Dpto. Servicios. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
Sede Central Av. del Libertador 8250 Piso 3 o Oficina 
31 20 Capital Federal. Plazo y horario: De lunes a vier- 
nes de 1 a 1 2 y de 1 4 a 1 6 hs. hasta fecha y hora de 
apertura. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Sede Cen- 
tral Av. del Libertador 8250 Piso 3° Oficina 3120 Ca- 
pital Federal. Plazo y horario: De lunes a viernes de 
10 a 12 y de 14 a 16 hs. hasta fecha y hora de aper- 
tura. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Sede 
Central Av. del libertador 8250 Piso 3 o Oficina 3120 
Capital Federal. Plazo y horario de presentación: De 
lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. hasta 
fecha y hora de apertura. Cierre de Ofertas: 25 de 
Junio de 2008 a las 1 1 :00 horas 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Sede Central 
Av. del Libertador 8250 Piso 3 o Oficina 3122 Capital 
Federal. Día y hora: 25 de Junio de 2008 a las 1 1 :00 
horas 

Observaciones Generales: El Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de este procedimiento po- 
drá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o 
consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingre- 
sando al acceso directo Contrataciones Vigentes, 
e. 10/06/2008 N° 3027/08 v. 1 1/06/2008 



CNEA - COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 24/2008 
Expediente N° SEDE CENTRAL 326/2008 

OBJETO: Mantenimiento integral de las Calde- 
ras en Sede Central - Gcia. de Administración y 
Fzas. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
Sede Central, Av. del Libertador 8250, Piso 3 o - Ofi- 
cina 3120 - Capital Federal. Plazo y horario: De lu- 
nes a viernes de 1 a 1 2 y de 1 4 a 1 6 hs. hasta fecha 
y hora de apertura. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Sede Cen- 
tral, Av. del Libertador 8250, Piso 3 o - Oficina 3120 - 
Capital Federal. Plazo y horario: De lunes a viernes 
de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. hasta fecha y hora de 
apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Sede 
Central, Av. del Libertador 8250, Piso 3° - Oficina 
3120 - Capital Federal. Plazo y horario de presenta- 
ción: De lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
hasta fecha y hora de apertura. 

Cierre de ofertas: 1 9 de junio de 2008 a las 1 1 .00 
horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Sede Central, 
Av. del Libertador 8250, Piso 3 o - Oficina 3122 - Ca- 
pital Federal. Día y hora: 19 de junio de 2008 a las 
1 1 .00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de 
presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de 
la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso 
directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 09/06/2008 N° 3028/08 v. 10/06/2008 



MINISTERIO DE SALUD 

DE LA NACIÓN 

INCUCAI 

LICITACIÓN PUBLICA N 2 1/2008 

Expediente N°- INCUCAI 163/2008 

OBJETO: Contratación de un servicio de labo- 
ratorio para la tipificación HLA Clase I y II de los 
donantes voluntarios de CPH. 

Clase: De Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
Departamento de Compras y Contrataciones Ram- 
say 2250, Capital Federal - Cl. Plazo y horario: Hasta 
el día previo a la apertura, de lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 hs. 

Costo del pliego: $ 20. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Departamen- 
to de Compras y Contrataciones Ramsay 2250, Ca- 
pital Federal - Cl. Plazo y horario: Hasta el día previo 
a la apertura, de lunes a viernes de 1 0:00 a 1 5:00 hs. 



Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento de Compras y Contrataciones Ramsay 2250, 
Capital Federal - Cl. Plazo y horario de presentación: 
Hasta el día previo a la apertura, de lunes a viernes 
de 10:00 a 16:00 hs. 

Cierre de Ofertas: 02 de Julio de 2008 a las 16:00 
horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Departamento 
de Compras y Contrataciones Ramsay 2250, Capital 
Federal - Cl. Día y hora: 03 de julio de 2008 a las 
1 1 :00 horas. 

Observaciones: El Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de este procedimiento podrá ser obteni- 
do con el fin de presentarse a cotizar o consultado 
en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrata- 
ciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al 
acceso directo "Contrataciones Vigentes. 

e. 10/06/2008 N° 3046/08 v. 11/06/2008 



MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

EN LA REPÚBLICA DE CHILE 

LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2008 

Expediente N° 9650/2008 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Trabajos de 
mantenimiento Departamento de Cultura y Eco- 
nomía - Embajada Argentina en la República de 
Chile. 

Consulta y retiro de pliegos: Lugar/Dirección: 
Embajada de la República Argentina - Mirado- 
res 285, Santiago de Chile - República de Chile. 
Plazo y horario: De lunes a viernes de 10.00 a 
17.00 horas. Hasta el 27 de junio de 2008, a las 
10.00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Emba- 
jada de la República Argentina - Miraflores 285, San- 
tiago de Chile - República de Chile. Plazo y horario: 
De lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas. Hasta el 
27 de junio de 2008, a las 10.00 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Embajada de 
la República Argentina - Miraflores 285, Santiago de 
Chile - República de Chile. Día y hora: 27 de junio de 
2008, a las 10.00 horas. 

e. 09/06/2008 N° 3051/08 v. 10/06/2008 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA 

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA N 5 45/2008 

Expediente N°- JEMA,LGJ N 2 01/08 

OBJETO: Con modalidad de Orden de Compra 
Abierta, por el servicio de estadía en Depósito 
Fiscal y costos por liberación de Aduana de en- 
víos CIF. 

Lugar, día y hora donde pueden retirarse y/o con- 
sultarse los pliegos: Departamento Contabilidad Ar- 
senal Naval Puerto Belgrano. De lunes a viernes, en 
el horario de 08:00 a 14:00 hs. Teléfono 02932- 
486972/6974 

Valor del pliego: Pesos treinta ($ 30,00). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser consultado o retirado 
con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

Lugar, día y hora de presentación de ofertas: De- 
partamento Contabilidad Arsenal Naval Puerto Bel- 
grano. De lunes a viernes, en el horario 08:00 a 
14:00 hs. 

Horario límite: Hasta las 09.00 hs. del día de la 
apertura. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Departa- 
mento Contabilidad Arsenal Naval Puerto Belgrano. 

Apertura: 01/07/08 a 09.30 hs. 

e. 10/06/2008 N° 3052/08 v. 11/06/2008 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2008 
(DI RR02) 
Expediente N° 251503/08 



CIRCULAR N° 1 

OBJETO: Refuncionalización de áreas de aten- 
ción al Ciudadano y áreas de oficina, edificio AFIP 
- Dirección Regional Rosario II - Cochabamba 
1550, Rosario, Santa Fe. 



Fecha tope para retiro de pliegos: 24/06/2008 a 
las 13:00 

Fecha de visita: 24/06/2008 a las 1 0:00 

Fecha límite para efectuar consultas: 26/06/2008 
a las 13:00 

Fecha máxima para presentar ofertas: 01/07/08 a 
las 13:00 

Fecha acto apertura de ofertas: 02/07/2008 a las 
10:00 

e. 10/06/2008 N° 3054/08 v. 11/06/2008 



ESTADO MAYOR CONJUNTO 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 45/2008 
Expediente N ° 21 978/DAF/2008 

OBJETO: Reparación integral de vehículo Osh 
Kosh y semirremolque Talbert. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
Azopardo 250, Piso 1 2 - Compras y Contrataciones. 
Plazo y horario: Desde el 11/06/2008 hasta el 
30/06/2008 de 09.00 a 12.00 hs. 

Costo del pliegos: Sin costo 

Consulta de pliegos: (según Circular N° 26 de la 
ONC de fecha 18 de julio de 2007, cuyo texto se 
transcribe a continuación). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser consultado o retirado 
con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Azopardo 
250, Piso 1 2 - Compras y Contrataciones. Plazo y hora- 
rio: Hasta el día 30/06/2008, hasta las 12.00 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Azopardo 250, 
Piso 12 - Compras y Contrataciones. Día y hora: El 
día 01/07/2008 a las 10.00 hs. 

e. 09/06/2008 N° 3078/08 v. 10/06/2008 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2008 
Expediente N° E-SEN AF-4020-2008 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratación 
de un servicio para la construcción de playón 
deportivo, en actual zona de la cancha de fútbol 
perteneciente al Instituto Gral. San Martín, depen- 
diente de esta Secretaría Nacional. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Pliego: Sin costo 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
Departamento de Contrataciones y Suministros - 
Domicilio: Tte. Gral. Juan D. Perón 524, Piso 5 o , 
C.A.B.A. - Tel.: 4338-5800 int. 6021/6031 . 

www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo 
«Contrataciones Vigentes", ingresando con usuario 
y contraseña. Plazo y horario: Hasta el día 13/06/08 
de 10.00 a 13.00 hs. y de 14.00 a 17.00 hs. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Consulta técnica de pliegos: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento de Contrataciones y Suministros - Domicilio: Tte. 
Gral. Juan D. Perón 524, Piso 5 o , C.A.B.A. - Tel.: 4338- 
5800 int. 6021/6031. E-mail: compras ©senaf.gov.ar - 
Plazo y horario: Consultas: El día 1 9 y 20/06/08, de 1 0.00 
a 13.00 y de 14.00 a 17.00 hs. Respuestas: El día 
23/06/08 de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 hs. 

Presentación de oferts: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento de Contrataciones y Suministros - Domici- 
lio: Tte. Gral. Juan D. Perón 524, Piso 5 o , C.A.B.A. - 
Tel.: 4338-5800 int. 6021/6031. Plazo y horario: El 
día 02/07/08 hasta las 1 1 .30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Departamento 
de Contrataciones y Suministros - Domicilio: Tte. 
Gral. Juan D. Perón 524, Piso 5 o , C.A.B.A. Tel.: 
4338-5800 int. 6021/6031. Día y hora: El día 
02/07/08 a las 12.00 hs. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser consultado o retirado 
con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 09/06/2008 N° 3081/08 v. 10/06/2008 



LOTERÍA nacional 
SOCIEDAD DEL ESTADO 
CONCURSO DE PRECIOS N° 2/2008 
Expediente N° 381.349/06 

OBJETO: Llámase a Concurso de Precios por 
el reacondicionamiento de la cubierta vidriada del 
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Patio Central, ubicada en la Azotea, Quinto Piso, 
del edificio de esta Sociedad del Estado, sita en 
la calle Santiago del Estero N° 126 de Capital Fe- 
deral. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los 
pliegos: Capital Federal - Santiago del Estero 126/40 
- 3 o Piso - Gerencia de Compras y Contrataciones, 
en el horario de 10.00 a 14.00 horas. 

Valor del pliego: $ 600.- 

Lugar de presentación de las ofertas: Santiago del 
Estero 126/40 - 3 o Piso - Capital Federal. 

Apertura: 02/07/08 a las 11.00 horas. 

e. 10/06/2008 N° 3092/08 v. 12/06/2008 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 64/2008 

Expediente N° 0255751/07 

ASUNTO: Servicio de certificación de funcio- 
namiento de instalaciones termomecánicas de 
Edificios Centralizados de AFIR 

Lugar de apertura: Hipólito Yrigoyen 370, 5to. Piso, 
Of. 5830 

Fecha de apertura: 03/07/2008 - Hora de apertura: 
1 1 :30 hs 

Valor del pliego: $ 40,00 

Fecha limite para retiro de pliegos: 20/06/2008 

Único día de visita obligatoria: 23/06/2008 

Fecha límite para efectuar consultas por escrito: 
25/06/2008 

Lugar de consultas y adquisición de pliegos: De- 
partamento Administración de Compras, sito en Hi- 
pólito Yrigoyen 370, 5to. Piso, Of. 5830, Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires, en el horario de 1 0:00 a 1 5:30 
- Tel: 4347-2845/3263/2924 Fax: 4347-2843. 

e. 09/06/2008 N° 3094/08 v. 10/06/2008 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GRAL. DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N°12 
Expediente N° 73597 

OBJETO: Cañería de alimentación de gas en 
media presión - Facultad Cs. Médicas (Obra Pú- 
blica Ley 13.064). 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Maipú 1065, Of 
246 2do. Piso, T.E. 0341-4201241, 2000 Rosario, en 
el Horario de 9 a 12 hs. 

Lugar, plazos y horario de venta de pliegos: Direc- 
ción General de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso., 
de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: Pesos cincuenta ($ 50.-) 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
General de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General de 
Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Día y hora del acto de apertura: 24-06-2008 a las 
10 hs. 

e. 10/06/2008 N° 3116/08 v. 17/06/2008 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE INGENIEROS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 15/2008 
Expediente N ° AB08-051 4/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Moderniza- 
ción de Ascensores Nro(s) 3, 4, 5 "Hall Central" 
Hospital General 601 — Hospital Militar Central 
"Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich". 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Precio de Referencia 

Retiro, adquisición de pliegos y/o consulta de 
pliegos: Lugar/Dirección: Comando de Ingenieros 
- Departamento Administrativo, Azopardo 250 - 6 o 
piso (1328) CABA - Tel/Fax (011)4345-3510. Pla- 
zo y horario: Lunes a viernes de 0830 a 1230 ho- 
ras. 

Costo del pliego: Pesos doscientos ($ 200,00). 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Coman- 
do de Ingenieros - Departamento Administrativo, 
Azopardo 250 - 6 o piso (1328) CABA - Tel/Fax 
(011)4345-3510. Plazo y horario: Los días hábiles 
en el horario de 0830 a 1230 horas hasta una (1) 
hora antes del acto de apertura 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Comando de 
Ingenieros - Departamento Administrativo, Azopar- 
do 250 - 6 o piso (1328) CABA - Tel/Fax (01 1) 4345- 
3510. Día y hora: El día 02 de julio de 2008 a las 
09:00 horas. 

Observaciones Generales: 

1 . El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado o retira- 
do con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 



www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

2. Los planos de esta licitación podrán ser retira- 
dos de las oficinas del Departamento Administrativo 
del Comando de Ingenieros, sito en Azopardo 250 - 
6 o piso (1328) CABA, los días hábiles en el horario 
de 08.30 a 12.30 hs. 

e. 10/06/2008 N° 3132/08 v. 11/06/2008 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE INGENIEROS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 16/2008 
Expediente N ° AB08-0956/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Reparación 
de tres (3) ascensores en el Barrio Militar Gene- 
ral Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Precio de Referencia 

Retiro, adquisición de pliegos y/o consulta de plie- 
gos: Lugar/Dirección: Comando de Ingenieros - De- 
partamento Administrativo, Azopardo 250 - 6 o piso 
(1328) CABA - Tel/Fax (011)4345-3510. Plazo y ho- 
rario: Lunes a viernes de 0830 a 1230 horas. 

Costo del pliego: Pesos doscientos ($ 200,00). 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Coman- 
do de Ingenieros - Departamento Administrativo, 
Azopardo 250 - 6 o piso (1328) CABA - Tel/Fax 
(011)4345-3510. Plazo y horario: Los días hábiles 
en el horario de 0830 a 1230 horas hasta una (1) 
hora antes del acto de apertura 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Comando de 
Ingenieros - Departamento Administrativo, Azopar- 
do 250 - 6 o piso (1328) CABA - Tel/Fax (01 1) 4345- 
3510. Día y hora: El día 02 de julio de 2008 a las 
10.00 horas. 

Observaciones Generales: 

1. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado o retira- 
do con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

2. Los planos de esta licitación podrán ser retira- 
dos de las oficinas del Departamento Administrativo 
del Comando de Ingenieros, sito en Azopardo 250 - 
6 o piso (1328) CABA, los días hábiles en el horario 
de 08.30 a 12.30 hs. 

e. 10/06/2008 N° 3133/08 v. 11/06/2008 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 34/2008 (SDG SIT) 

Expediente N° 252.415/08 

ASUNTO: Servicio de mantenimiento sistemas de 
bombeo. 

Lugar de apertura: Subdirección General de Sis- 
temas y Telecomunicaciones, División Administración 
de Recursos. 

Domicilio de apertura: Hipólito Yrigoyen 370, Piso 
6 - Oficina 6023. 

Fecha de apertura: 1 de julio de 2008. 

Horario de apertura: 1 1 .00 hs. 

Valor del pliego: $ 100 (Cien pesos). 

Lugar de consultas y retiro de pliegos: Subdirec- 
ción General de Sistemas y Telecomunicaciones, 
División Administración de Recursos. 

Teléfonos/Fax: 01 1 -4347-2238/Fax 01 1 -4347 31 23. 

Domicilio de compras: Hipólito Yrigoyen 370, Piso 
6 - Oficina 6039. 
Página Web: www.afip.gov.ar 
Días y horarios: Lunes a viernes de 10.00 a 15.30 
hs. 

Observaciones: 

Período de consultas por escrito hasta 1 9/06/08 
Retiro de pliegos hasta 30/06/08 

e. 10/06/2008 N° 3174/08 v. 11/06/2008 



SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 53/2008 
Expediente N° 100.440/08 

OBJETO: Servicio de despachante de aduana, 
para atender los despachos de importación de 
mercaderías. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de Con- 
trataciones, Reconquista 266, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Anexo San Martín 235, 8 o Piso, Ofici- 
na N° 801) de 10 a 15 horas, hasta el 18/06/08, me- 



diante una nota y/o tarjeta comercial identificatoria o 
fotocopia de ficha de inscripción de nuestro Registro 
de Proveedores con la cual obtendrá el 50% de dto. 
del valor del pliego. Los pliegos se abonan en efecti- 
vo o cheque de la empresa, en este último caso has- 
ta 72 hs. hábiles anteriores a la fecha de apertura. 

Asimismo, pueden efectuarse consultas en el sitio 
web del BCRA www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 176,01 (Pesos ciento setenta y 
seis con 01/100) 

Presentación de las ofertas y apertura de sobres: 
En el área antes mencionada, hasta el día 19/06/08 
a las 12 horas. 

Consultas: Las consultas técnicas podrán efectuar- 
se en la Gerencia de Contrataciones al teléfono (01 1 ) 
4348-3652. 

e. 09/06/2008 N° 2953/08 v. 10/06/2008 



MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO 
LICITACIÓN PRIVADA N° 05/2008 
Expediente ti Q 6364/08 



Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia de 
Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Flori- 
da 302 - 7mo. Piso - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

Apertura: 27-06-2008 a las 12.00 horas. 

e. 10/06/2008 N° 3124/08 v. 17/06/2008 



OBJETO: Contratación de Estudio de Merca- 



do. 



Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Bartolo- 
mé Mitre 751 - Piso 8 o , Capital Federal. Plazo y ho- 
rario: Hasta el día 25/06/2008, a las 11.00 hs. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Superinten- 
dencia de Riesgos del Trabajo, Bartolomé Mitre 751 
- Piso 8 o , Capital Federal. Plazo y horario: Hasta el 
día 25/06/2008, a las 1 1 .00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Super- 
intendencia de Riesgos del Trabajo, Bartolomé Mitre 
751 - Piso 3 o , Mesa de Entradas - Capital Federal. 
Plazo y horario: Hasta el d ía 25/06/2008 a las 1 1 .00 
hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Superintenden- 
cia de Riesgos del Trabajo, Bartolomé Mitre 751 - 
Piso 8 o , Capital Federal. Día y hora: Día 25/06/2008, 
a las 11.00 hs. 

Observaciones Generales: 

"El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser consultado en el sitio 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar". 

Asimismo podrán ser obtenidos en dicha página, 
siendo estos pliegos válidos para cotizar. 

e. 09/06/2008 N° 3062/08 v. 10/06/2008 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 65/2008 

Expediente N° 0251027/08 

ASUNTO: Servicio de Consultoría Externa para 
Certificación de Calidad ISO 9001-2000. 

Lugar de apertura: Hipólito Yrigoyen 370, Sto. Piso, 
Of. 5830 

Fecha de apertura: 01/07/2008 - Hora de apertura: 
15:30 hs 

Valor del pliego: $ 90,00 

Fecha límite para efectuar consultas por escrito: 
23/06/2008 

Lugar de consultas y adquisición de pliegos: De- 
partamento Administración de Compras, sito en 
Hipólito Yrigoyen 370, 5to. Piso, Of. 5830, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 1 0:00 
a 15:30, Tel: 4347-2845/3263/2924 - Fax: 4347- 
2843 

e. 09/06/2008 N° 3095/08 v. 10/06/2008 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 17.695 

OBJETO: Contratación de estudios para la con- 
fección integral de la documentación técnica ne- 
cesaria para llevar a cabo las remodelaciones de 
las Sucursales Nro. 12 "Obelisco" (Renglón Nro. 
1), 29 "Cid Campeador" (Renglón Nro. 2), 35 "La 
Lucila" (Renglón Nro. 3) y dependencias varias 
— Nuevos Locales (Renglón Nro. 4). 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: Ge- 
rencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Com- 
pras, sita en Florida 302, 7mo. Piso - Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires. 
Tel/Fax: 4329-8809/10/11 
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com. ar 
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del Pliego: $ 135.- (Pesos: Ciento treinta y 
cinco). 



Ventas y 
Ofrecimientos 
del Estado 



EFECTOS VARIOS 



FABRICA MILITAR "FRAY LUIS BELTRÁN" 
LICITACIÓN PUBLICA DE VENTA N° 04/2008 

OBJETO: Venta de lingotes provenientes de 
rezago de Latón 70/30. 

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los 
pliegos: Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán" - Ruta 11 
Km. 323 - F.L.B. 

Valor del pliego: $ 500.- 

Lugar de presentación de las ofertas: Fábrica Mili- 
tar "Fray Luis Beltrán". 

Apertura: 18 de mayo de 2008 

Hora: 1 1 :30 

e. 09/06/2008 N° 2962/08 v. 10/06/2008 



TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 
LICITACIÓN N°CN-1085-08-ET 

OBJETO: Compra de Calibradores de Tempe- 
ratura y de presión. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por el 
Decreto N° 1600/2002. 

Monto Estimado: $ 150.000,- 

Tipo: Licitación Privada 

Clase: De Etapa Única Nacional e Internacional. 

Ver detalles en internet <http://www.argentina 
compra. gov.ar> 

e. 09/06/2008 N° 3061/08 v. 10/06/2008 



INMUEBLES (Vtas. y Ofrecimientos) 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LA PLATA 

PRESIDENCIA 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 1/2008 

Ejercicio: 2008 

Expediente N° 100-8425/08 

OBJETO: Ventas de terreno en la Provincia de 
Buenos Aires. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Sin Modalidad 

Retiro y adquisición de pliegos: UNLP Presidencia 
- División de Compras y Licitaciones - 7-776 PB - 
Plazo y horario: 12/06/08 al 20/06/08 08:30 a 12:30 
hs. 

Costo del pliego: $ 5.000 (Pesos cinco mil) 

Consulta de pliegos: División de Compras y Licita- 
ciones - 7-776 PB- licitaciones® presi.unlp.edu. ar- 
Plazo y horario: 23/06/08 al 27/06/08 - 08.30 a 1 2.30. 

Presentación de ofertas: UNLP Presidencia - 7- 
776 PB - Compras y Licitaciones - Plazo y horario: 
03/07/08 - hasta 09.00 hs. 

Acto de apertura: UNLP Presidencia - Salón Dar- 
do Rocha 7-776 - 1 o Piso - Plazo y horario: 
03/07/2008- 10.00 hs. 

Valor base: Pesos treinta y dos millones ($ 
32.000.000). 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser consultado en el sitio 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 09/06/2008 N° 3044/08 v. 10/06/2008 
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Locaciones 




PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
LICITACIÓN PRIVADA N° 113/2008 
Expediente N° 10-19609/07 
Resolución A.G N° 349/08 

OBJETO: Contratar la locación de un inmueble 
para destino de la Cámara Federal de Apelacio- 
nes de Posadas, provincia de Misiones, por el 
término de treinta y seis (36) meses. 

La Administración General del Poder Judicial de la 
Nación comunica la apertura de las ofertas para la 
Licitación Privada N° 113/08 "In situ", encuadrando 
el procedimiento en lo previsto por el Art. 56, inc. 1 o 
de la Ley de Contabilidad, Decreto Reglamentario 
5720/72, ordenamiento ratificado por Resolución 
C.S.J.N. N° 1562/00 y Reglamento de Locaciones 
del Poder Judicial de la Nación, aprobado por Reso- 
lución del Consejo de la Magistratura N° 75/04. 

Valor del pliego: (Acordadas 83/90 y 1 1/91 C.S.J.N) 
pesos once (11,00.-). 

Consultas, venta y retiro de pliegos: Cámara Fe- 
deral de Apelaciones de Posadas, Av. Mitre N° 2358, 
Posadas, Provincia de Misiones, Tel: (03752) 430641 , 
en el horario de 7 a 12 hs. 

Para mayor Información: www.pjn.gov.ar 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Cámara Fede- 
ral de Apelaciones de Posadas, Av. Mitre N° 2358, 
Posadas, provincia de Misiones. El día 30 de junio 
de 2008 a las 10 hs. 

e. 09/06/2008 N° 3014/08 v. 10/06/2008 



Adjudicaciones 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN REGIONAL POSADAS 
CONTRATACIÓN DIRECTA N" 06/2008 
(DI RPOS) - Ejercicio: 2008 
Expediente N "251.787/08 

Objeto: Adquisición de neumáticos. 
Nombre del adjudicatario: NEUMÁTICOS POSA- 
DAS S.A. - CUIT: 30-56066416-4 
Precio total: $ 10.268. 

e. 10/06/2008 N° 3053/08 v. 10/06/2008 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO II 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2008 
(DI RR02) 
Expediente N° 251900/08 

Objeto: Adquisición de Útiles de Oficina 

Adjudicación Renglones Nros. 3, 5, 6, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32, 
33 34. 

DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. - (C.U.I.T. 30- 
68469261-1) 

Importe total adjudicado: $ 2.752,60 

Adjudicación Renglones Nros. 19 y 35. 

IMPACK S.A. - (C.U.I.T. 30-59643643-5) 

Importe total adjudicado: $ 1.823,70 

Adjudicación Renglones Nros. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 
18, 20, 23, 24. 

CASA BLEGER "LA FORTUNA" S.R.L. (C.U.I.T. 30- 
53020721-4) 

Importe total adjudicado: $ 2.752,60 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2008 

(DIRRO 2) 

Expediente N° 252179/08 

Objeto: Cerramiento Sector Archivo Legajo 
AGSE2R 



Adjudicación Renglón 1 

CARLA CÁSALE - NORMA LABANCA S.H. - 
(C.U.I.T. 30-70770604-6) 
Importe total adjudicado: $ 9.500,00 

e. 10/06/2008 N° 3058/08 v. 10/06/2008 



EJERCITO ARGENTINO 

COMANDO DE OPERACIONES 

TERRESTRES 

LICITACIÓN PRIVADA N° 01/2008 

Expediente N° DI08-0326/5 

Objeto de la Contratación: Adquisición de Vales 
de Combustibles. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: ACCOR ARGENTINA S.A. 
Total adjudicado: $ 249.000,00 
Observaciones Generales: 
No se formulan. 

e. 10/06/2008 N° 3098/08 v. 10/06/2008 



MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 65/2007 
Expediente N° 18753/07-5 

Suscripción Revista El Derecho 
Oferente: LEXIS NEXIS ARGENTINA 
Monto: $ 13.734.- 

CONTRATACION DIRECTA N° 23/2008 
Expediente N° 620/08-6 

Suscripción Auditoría de Medios 
Oferente: EJES S.A. 
Monto: $ 66.000.- 

CONTRATACION DIRECTA N° 15/2008 
Expediente N° 15/08-5 

Adq. Hormonas de Crecimiento 

Oferente: MERCK QUEVIICA ARGENTINA 

Monto: $ 1 .298.595,73.- 

LICITACION PUBLICA N° 32/2007 
Expediente N° 9552/07-5 

Adq. Medicamentos p/atención Materno Infantil. 

Oferente: PHARMOS S.A. 

Monto: $ 769.070,40.- 

Oferente: LABORATORIOS RICHET S.A. 

Monto: $ 242.373,50.- 

Oferente: GEMEPE S.A. 

Monto: $ 104.710.- 

LICITACION PUBLICA N" 39/2007 
Expediente N° 14088/07-7 

Adq. Medicamentos p/atención Materno Infantil. 
Oferente: INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO 
S.A. 

Monto: $ 1.510.000,00.- 
Oferente: FADA PHARMA S.A. 
Monto: $ 234.000,00.- 
Oferente: ASTRAZENECA S.A. 
Monto: $ 300.500,00.- 
Oferente: LABORATORIOS FABRA 
Monto $183.540,00 
Oferente: PHARMOS S.A. 
Monto: $ 2.343.000,00.- 
Oferente: NORGREEN SA. 
Monto: $ 19.350,00.- 



CONTRATACION DIRECTA 12/2008 
Expediente N° 16/08-1 

Adq. de Hormonas de Crecimiento. 
Oferente: PFIZER SRL 
Monto: $ 1 .494.087,68.- 



CONTRATACION DIRECTA 16/2008 
Expediente N° 12/08-6 

Adq. Hormonas de Crecimiento 
Oferente: IVAX ARGENTINA S.A. 
Monto: $ 167.025,00.- 

CONTRATACION DIRECTA N° 28/2008 
Expediente N° 3606/08-4 

Adq. Atazanavir 

Oferente: BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTI- 
NA 

Monto: $ 7.238.376,00.- 

LICITACION PUBLICA N° 33/2007 
AMPLIACIÓN 20% 
Expediente N° 13852/07-5 

Oferente: INTERLIFE SRL 
Monto: $79.160.- 



CONTRATACION DIRECTA N° 21/2008 
Expediente N° 3186/08-5 

Adq. Hormonas de Crecimiento. 
Oferente: INSTITUTO SIDUS ICSA 
Monto: $ 111.552,00.- 



CONTRATACION DIRECTA N° 70/2007 
Expediente N° 18868/07-7 

Suscripción Licencias. 
Oferente: ORACLE ARGENTINA 
Monto: $56.513,50.- 

CONTRATACION DIRECTA N° 6/2008 
Expediente N° 18127/07-7 

Servicio de Mantenimiento de Ascensores. 
Oferente: ASCENSORES LEMA SERVITEC 
Monto: $ 16.800,00.- 

e. 10/06/2008 N° 3100/2008 v. 10/06/2008 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE MAR DEL PLATA 

LICITACIÓN PUBLICA N°a) 014 b) 001 

Ejercicio 2008 

Expedientes: a) 1-4396/07 b) 2-1069/07 

Objetos: 

a) Trabajos Adicionales De la Obra: "Provisión de 
Materiales y Mano de Obra para la reparación, pintu- 
ra exterior de las fachadas y reposición de carpinte- 
rías Edificio Facultad de Ingeniería - Sector Mecáni- 
ca, patio interno, sector contrafrente edificio Facul- 
tad y lateral acceso bicicletas, UNMDP". 

b) Adquisición de ómnibus de larga distancia para 
la Facultad de Ciencias Agrarias. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Datos de los Actos Administrativos de Adjudica- 
ción: 

Tipo: a) Decisiones Admin. Números: 080 

Ejercicio: 2008 

Tipo: b) Resolución de Rectorado N° 3567 

Ejercicio: 2008 

Fechas: a): 26-05-08 b): 19-5-08 

Autoridad competente: a) Secretario de Adminis- 
tración Financiera - b) Rector 

Dependencia: Rectorado 

Adjudicatario/s: 

a) CUIT 30-70904495-4 

Razón Social: R.C. CONSTRUCTORA S.R.L. 
Monto adjudicado: $ 12.375,00.- 

b) CUIT 33-69794993-9 
Razón Social: ANDECAM S.A. 
Monto adjudicado: $ 571 .000,00.- 

e. 10/06/2008 N° 3111/08 v. 10/06/2008 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MAR DEL PLATA 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nros.: a) 017 

b) 038 - Ejercicio: 2008 
LICITACIÓN PRIVADA N° c) 015 - 
Ejercicio 2008 

Expedientes: a) 1-5615/07 b) 8-2555/08 

c) 1-6262/08 

Objetos: 

• a) Adquisición de fotocopiadora-telefonía y equi- 
pamiento informático - Centro de Cómputos. 

• b) Adquisición equipo acondicionador de seña- 
les multifunción. 

Clase: De Bajo Monto 
Modalidad: Sin Modalidad 

• c) Contratación Seguro Flota Automotor. 
Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 

Datos de los Actos Administrativos de Adjudica- 
ción: 

Tipo: Decisiones Admin. Nros.: a) 076 b) 077 c) 
075 

Ejercicio: 2008 

Fechas: a), b) y c): 20-05-08 

Autoridad competente: Secretario de Administra- 
ción Financiera 

Dependencia: Rectorado 

Adjudicatarios: 

a) CUIT 30-52015474-0 

Razón Social: CÍA SUDAMERICANA S.R.L. 

Monto adjudicado: $ 4.746,14.- 

a) CUIT 30-70933244-5 

Razón Social: GRUPO NÚCLEO S.A. 
Monto adjudicado: $ 4.620,00.- 

b) CUIT 33-68490595-9 
Razón Social: TRACNOVA S.A. 
Monto adjudicado: $ 17.379,90.- 

c) CUIT 30-52750816-5 

Razón Social: PROVINCIA SEGUROS S.A. 
Monto adjudicado: $ 33.538,87.- 

e. 10/06/2008 N° 3112/08 v. 10/06/2008 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE MAR DEL PLATA 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nros. 

a) 056 b) 054 

Ejercicio: 2008 

Expedientes: a) 9-1222/07 b) 9-1223/07 

Objetos: 

a) Servicio completo de alojamiento y comidas para 
el desarrollo del III Encuentro Regional a realizase en 
la Ciudad de Corrientes, los días 14, 15, 16 y 17 de 
Mayo de 2008, en el marco de la Carrera de Especia- 
lización en Gerontología Comunitaria e Institucional 

• b) Servicio completo de alojamiento y comidas paro 
el desarrollo del III Encuentro Regional a realizarse en 
la Ciudad de Corrientes, los días 14, 15, 16 y 17 de 
Mayo de 2008, en el marco de la Carrera de Especiali- 
zación en Gerontología Comunitaria e Institucional 

Clase: De bajo monto 

Modalidad: Sin Modalidad 

Datos de los Actos Administrativos de Adjudicación: 

Tipo: Decisiones Admin. Nros. a) 073 b) 074 

Ejercicio: 2008 

Fechas: a) y b): 20-05-08 

Autoridad competente: Secretario de Administra- 
ción Financiera 

Dependencia: Rectorado 

Adjudicatarios: 

a) CUIT 30-67675791-7 

Razón Social: ITS INTERNATIONAL TRAVEL 
SERVICES S.A. 

Monto adjudicado: $ 22.830,00.- 

b) CUIT 30-67675791-7 

Razón Social: ITS INTERNATIONAL TRAVEL 
SERVICES S.A. 

Monto adjudicado: $ 26.295,00.- 

e. 10/06/2008 N° 3113/08 v. 10/06/2008 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE MAR DEL PLATA 

LICITACIÓN PRIVADA N°a) 014/2008 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° b) 044/ 2008 

Expedientes: a) 12-0193/07 b) 1-5937/08 

Objetos: 

• a) Alquiler de espacios deportivos para el área 
de Educación Física - Ciclo Lectivo 2008. 

Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 

• b) Reparación y limpieza de tanque de agua del 
sector aulario en el C.U.M.B. de la UNMDP. 

Clase: De Bajo Monto 
Modalidad: Sin Modalidad 
Datos de los Actos Administrativos de Adjudicación: 
Tipo: Decisiones Admin. Nros.: a) 078 b) 079 
Ejercicio: 2008 
Fechas: 20-05-08 

Autoridad competente: Secretario de Administra- 
ción Financiera 

Dependencia: Rectorado 

Adjudicatarios: 

a) CUIT 30-53470045-4 

Razón Social: CLUB ATLETICO KIMBERLEY 

Monto adjudicado: $ 8.100,00 mensuales. 

a) CUIT 30-63447312-9 

Razón Social: CLUB ATLETICO UNION 
Monto adjudicado: $ 620,00 mensuales. 

b) CUIT 20-13551628-8 

Razón Social: PEDRO RAÚL PAVÓN 
Monto adjudicado: $ 2.350,00. 

e. 10/06/2008 N° 3114/08 v. 10/06/2008 



AFIP-D.G.I. - DIRECCIÓN REGIONAL 

MENDOZA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2008 

Expediente N° 250513/08 

Objeto de la contratación: Provisión y colocación 
de caldera para Distrito San Rafael de la Dirección 
Regional Mendoza. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicación Licitación Publica N° 12/08 

Adjudicación Disposición N° 40/08 (DI RMEN) 

Adjudicatario: JULIO HADDAD 

Total adjudicado: $ 81 .700 

Sección Administrativa Garibaldi 18, 6 o Piso- 
Mendoza. Horario de 7:30 a 13:30 horas. 

e. 10/06/2008 N° 3117/08 v. 10/06/2008 



AFIP-D.G.I. - DIRECCIÓN REGIONAL 

MENDOZA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2008 

Expediente N° 251244/08 

Objeto de la contratación: Servicio de limpieza para 
edificio del Distrito Villa Mercedes dependiente de la 
Dirección Regional Mendoza. 
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Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Adjudicación Licitación Pública N° 11/08 
Adjudicación Disposición N° 39/08 (DI RMEN) 
Adjudicatario: LUIS FRANCISCO CHAVERO 
Total adjudicado: $ 55.200 
Sección Administrativa Garibaldi 18, 6 o Piso - 
Mendoza. Horario de 7:30 a 13:30 horas. 

e. 10/06/2008 N° 3118/08 v. 10/06/2008 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 152/2007 

Expediente N° 253.581/07 

Objeto: Provisión de pantallas de Plasma y LCD 
para esta Administración Federal. 

Empresas adjudicadas: 

STYLUS SA - Renglón N° 1 por un importe total 
de $ 48.474,00. 

GREYSAND SRL - Renglón N° 2 por un importe 
total de $ 8.046,29. 

Se encuentra a disposición para consulta de los 
señores oferentes la Disposición N° 80/08 (DE 
ADCO), Adjudicación N° 25/08 (0KB0). 

Lugar de consultas: Departamento Administración 
de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, 5to. Piso, Oficina 
5830, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ho- 
rario de 10:00 a 15:30": 

e. 10/06/2008 N° 3136/08 v. 10/06/2008 



AFIP 

0/CN° 52000001 24 

Expediente N ° 0256359/05 

Fecha O/C: 07.04.2008 

Proveedor: ASCENSORES MAXWELL LUCIO LÉ- 
PERA 
Importe total: $ 3.120,00 

O/C N° 52000001 25 
Expediente N° 0257032/05 

Fecha O/C: 07.04.2008 
Proveedor: GELEC S.R.L. 
Importe total: $ 14.940,00 

O/C N° 450000201 7 
Expediente N° 0251032/08 

Fecha O/C : 08.04.2008 

Proveedor: JAIME ISAAC WOLINSKY 

Importe total: $ 67.500,00 

O/C N° 450000201 8 
Expediente N° 0256557/07 

Fecha O/C: 08.04.2008 

Proveedor: FISCHETTI & CÍA S.R.L. 

Importe total: $ 12.000,00 

O/C N° 4500002027 
Expediente N° 0250645/08 

Fecha O/C: 09.04.2008 

Proveedor: ALEJANDRO MUSSANO 

Importe total: $ 68.400,00 

O/C N° 4500002029 
Expediente N° 0256524/07 

Fecha O/C: 09.04.2008 

Proveedor: ASOC. CIVIL EDUC. ESCOC. SAN AN- 
DRÉS. 
Importe total: $ 558.700,00 

O/C N° 47000001 67 
Expediente N° 0251484/07 

Fecha O/C: 09.04.2008 
Proveedor: MELENZANE S.A. 
Importe total: $ 4.675,02 

O/C N° 4500002033 
Expediente N ° 0250280/08 

Fecha O/C: 10.04.2008 

Proveedor: SECURITON ARGENTINA SA. 

Importe total: $ 210.240,00 

O/C N° 4500002047 
Expediente N° 0256670/07 

Fecha O/C: 15.04.2008 

Proveedor: ASOC.CIVIL EDUC. ESCOC. SAN AN- 
DRÉS 

Importe total: $ 22.000,00 

O/C N° 4900000030 
Expediente N° 0251516/04 

Fecha O/C: 17.04.2008 
Proveedor CAPUTO SA.I.C. Y F. 
Importe total: $ 362.432,86 



O/C N° 4900000031 
Expediente N° 0252975/04 

Fecha O/C: 18.04.2008 

Proveedor: PEDRO WASKO CONSTRUCCIONES 

Importe total: $ 57.758,00 



O/C N° 4500002074 
Expediente N° 0255855/07 

Fecha O/C: 21.04.2008 

Proveedor: BAPRO MEDIOS DE PAGO S.A. 

Importe total: $ 3.690.174,56 

O/C N° 52000001 28 
Expediente N° 0251057/06 

Fecha O/C: 21.04.2008 
Proveedor: EJES S.A. 
Importe total: $ 44.400,00 

O/C N° 47000001 71 
Expediente N° 0254553/05 

Fecha O/C: 22.04.2008 
Proveedor: AELINEC SA. 
Importe total: $ 1.824,00 

O/C N° 4500002087 
Expediente N° 0256842/07 

Fecha O/C: 23.04.2008 

Proveedor: INSTITUTO DE AUDITORES INTER- 
NOS DE 
Importe total: $ 12.096,00 

O/C N° 45000021 01 
Expediente N° 0250856/08 



24.04.2008 

UNIVER. NACIONAL TRES DE FE- 



Fecha O/C 
Proveedor: 
BRERO. 

Importe total: $ 1.499.355,00 



O/C N° 47000001 73 
Expediente N° 0253297/07 

Fecha O/C: 24.04.2008 
Proveedor: VICAL S.A. 
Importe total: $ 68.484,00 

O/C N° 4900000032 
Expediente N° 0253012/07 

Fecha O/C: 24.04.2008 

Proveedor: PLAZA DE MAYO ONE S.A. 

Importe total: $ 1.494.000,00 

O/C N° 52000001 31 
Expediente N° 0253562/05 

Fecha O/C: 25.04.2008 
Proveedor: OBRINGE S.R.L. 
Importe total: $ 412.848,00 

O/C N° 45000021 15 
Expediente N° 0256421/07 

Fecha O/C: 28.04.2008 

Proveedor: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Importe total: $ 1.147.440,00 



O/C N° 45000021 40 
Expediente N° 0253982/07 

Fecha O/C: 30.04.2008 

Proveedor: TNS GALLUP ARGENTINA SA 

Importe total: $ 235.224,00 



O/C N° 3000000004 
Expediente N° 0251661/08 

Fecha O/C: 30/04/2008 
Proveedor: DATA MEMORY SA 
Importe total: $ $ 34.242,00 

e. 10/06/2008 N° 3138/08 v. 10/06/2008 



AFIP 

O/C N° 52000001 33 

Expediente N° 0255097/05 

Fecha O/C: 02.05.2008 
Proveedor: EDICIONES IARA S. A. 
Importe total: $ 76.536,00 



O/C N° 45000021 48 
Expediente N° 0252028/07 

Fecha O/C: 05.05.2008 

Proveedor: NUCTECH Y TSINGHUA TONGFANG 
U.T.E 

Importe total: $ 4.957.024,00 



O/C N° 4500002161 
Expediente N° 0255568/07 

Fecha O/C: 08.05.2008 
Proveedor: E.Y.S.E. S.A.C.I. 
Importe total: $ 37.297,92 

O/C N° 45000021 62 
Expediente N° 0255568/07 

Fecha O/C: 08.05.2008 

Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES APLICA- 
DAS SRL 
Importe total: $ 21 .360,00 

O/CN" 4500002168 
Expediente N° 0250245/08 

Fecha O/C: 09.05.2008 
Proveedor: INTELECNIA S.R.L. 
Importe total: $ 483,84 

O/C N° 4500002169 
Expediente N° 0250245/08 

Fecha O/C: 09.05.2008 
Proveedor: URSINO EDUARDO 
Importe total: $ 31 .828,00 

O/C N° 4900000034 
Expediente N° 0253122/07 

Fecha O/C: 09.05.2008 

Proveedor: TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNI- 
CAS SA 

Importe total: $ 6.724.573,90.- 

0/CN° 4900000035 
Expediente N° 0250273/06 

Fecha O/C: 13.05.2008 
Proveedor: BONIFACIO S.A. 
Importe total: $271.100,00 

O/C N° 4500002180 
Expediente N° 0254103/06 

Fecha O/C: 14.05.2008 
Proveedor: ICAP SA 
Importe total: $ 246.732,30 

O/C N° 4500002209 
Expediente N ° 0250952/08 

Fecha O/C: 20.05.2008 

Proveedor: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Importe total: $ 1 .490.500,00. 

O/C N° 450000221 5 
Expediente N° 0256375/07 

Fecha O/C: 23.05.2008 
Proveedor: BRAPACK S. A. 
Importe total: $ 61 .000,00 

O/C N° 4500002227 
Expediente N° 0253982/07 

Fecha O/C: 26.05.2008 

Proveedor: ANALOGÍAS SRL y OPSM INVEST 
SOCIAL 

Importe total: $ 432.551,32 

O/C N° 3000000006 
Expediente N° 0251243/08 

Fecha O/C: 29.05.2008 

Proveedor: DISTRIBUIDORA L EQUIPE SRL 

Importe total: $ 637,50 

e. 10/06/2008 N° 3139/08 v. 10/06/2008 



Dictámenes de 
Evaluación 



GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2008 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 19/2008 
Expediente: Al 7-4005/101 

Objeto: Contratación del Servicio de Mantenimiento 
del Anillo Digital. 

Oferente: TECNOELECTRIC S.R.L. 

Renglón N°: 1.- 

Orden de mérito: 1 

Total considerado: $ 144.000,00.- Por 12 meses 
de mantenimiento.- 



Fundamento: Oferta admisible y conveniente. 

Monto total recomendado: Pesos ciento cuarenta 
y cuatro mil ($ 144.000,00), Por 12 meses de mante- 
nimiento. 

Lugar de consulta del expediente: Departamento 
Contrataciones de Gendarmería Nacional, sito en 
Avda. Antártida Argentina N° 1480, Piso 3, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 0830 a 
1300, TE/Fax Nro 011 4310-2703. 

e. 10/06/2008 N° 3125/08 v. 10/06/2008 



GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 16/2008 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 18/2008 
Expediente N° SN 8-5009/51 

Objeto: Adquisición de herraduras, clavos y herra- 
mientas menores. 

Oferente: PAULAMAR S.A. 

Renglones N°: 5, 6, 7, 8, 9 y 10, con mejora de 
precio incluido.- 

Orden de mérito: 1 

Total considerado: $ 19.629,95.- 

Fundamento: Oferta admisible y conveniente. 

Oferente: SPYRAKIS, RICARDO MARCELO 

Renglones N°: 1, 2, 3 y 4.- 

Orden de mérito: 1 

Total considerado: $ 17.864,00.- 

Fundamento: Oferta admisible y conveniente. 

Monto total recomendado: Pesos treinta y siete mil 
cuatrocientos noventa y tres con noventa y cinco 
centavos ($ 37.493,95): 

Lugar de consulta del expediente: Departamento 
Contrataciones de Gendarmería Nacional, sito en 
Avda. Antártida Argentina N° 1480, Piso 3, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 0830 a 
1300, TE/Fax Nro. 011 4310-2703. 

e. 10/06/2008 N° 3127/08 v. 10/06/2008 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 13/2008 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 52/08 
Expediente N° 1675/07 

Objeto de la contratación: Adquisición de máquina 
encuadernadora. 

Clase: De Etapa Única 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón: Único 

ítem: 43721740004 - adquisición de máquina en- 
cuadernadora, cosedora y embuchadora de revistas. 
Detalle en pliego: 

Oferente: FRACASADO. 

Fundamento: Se desestiman las ofertas presenta- 
das por las firmas ELECTROGRAFICA S.R.L. y 
AUTO PROC S.R.L. en virtud de que ambas condi- 
cionan la forma de pago establecida en el punto 
XVII.3 - CONDICIONES DE PAGO del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares en cuanto ésta 
estipula que el pago se efectuará "Dentro del plazo 
de 30 días corridos de la fecha de presentación de la 
factura...". Asimismo, la firma ELECTROGRAFICA 
S.R.L., condiciona el plazo de mantenimiento de la 
oferta ofreciendo 45 días corridos, en lugar de los 60 
días corridos solicitados en el punto X del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. Por su parte, la 
firma AUTO PROC S.R.L. no presentó junto con la 
oferta la Declaración Jurada de Habilidad para Con- 
tratar con el Estado, como así tampoco el Certifica- 
do Fiscal para Contratar vigente el que se encuentra 
vencido al momento de la apertura de las ofertas 
(Punto VIII - Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares). 

Consulta del expediente: Lugar/Dirección: Av. Santa 
Fe 1548 4 o piso (frente), CP 1060, Capital Federal. 
Plazo y horario: Por el término de 5 (cinco) días a 
partir de la presente publicación, de 10:00 a 17:00 
hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser consultado en el sitio 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link 
Transparencia. 

e. 10/06/2008 N° 3130/08 v. 10/06/2008 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 14/2008 

Expediente N° 254.075/07 

Objeto: Servicio de cafetería y eventos especiales 
para atender las necesidades de esta AFIP por el 
término de doce (12) meses con opción a prórroga 
por doce (12) meses más. 

Se encuentra a disposición para consulta de los 
señores oferentes el Acta de Evaluación N° 31/08. 

Lugar de consultas: Comisión Evaluadora - Hipóli- 
to Yrigoyen 370, 5to. Piso, Oficina 5326 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 
15.30. 

e. 10/06/2008 N° 3131/08 v. 10/06/2008 



